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PREFAZIONE 


Le  tavole  che  qui  si  presentano  sono  di- 
sposte per  Provincie. 

Una  breve  notizia  sulle  diverse  misure  e pesi 
di  ciascuna  provincia,  e sulle  loro  divisioni,  pre- 
cede le  tavole  di  ragguaglio  speciali  per  la  detta 
provincia.  Da  queste  notizie  può  aversi  idea  delle 
diverse  misure  che  sono  in  vigore  nello  Stato  Pon- 
tificio. Questa  diversità  si  trova  nelle  loro  deno- 
minazioni, nelle  loro  principali  unità,  e divisioni 
delle  medesime,  e nelle  loro  quantità  o valori.  La 
notata  variabilità  non  si  osserva  soltanto  tra  pro- 
vincia e provincia,  ma  anche  tra  i diversi  comuni 
appartenenti  alla  stessa  provincia:  c poiché  le  mi- 
sure e pesi,  che  sono  in  uso  nei  diversi  luoghi 
di  una  medesima  provincia,  poco  comunemente 
diversificano  fra  loro,  così  non  si  va  lungi  dal  vero, 
affermando  che  forse  in  origine,  unica  era  la  mi- 
sura, unico  il  peso  che  era  in  vigore  nella  Città 
principale,  o capo  luogo,  e che  in  seguito  abusi- 
vamente siano  state  introdotte  altre  misure  e pesi, 
che  presentemente  vogliono  ritenersi  come  proprie 
di  quei  luoghi  in  cui  sono  in  vigore.  Questa  fre- 
quente diversità  di  misure  è di  danno  al  commer- 
cio: le  diverse  unità,  e loro  divisioni  rendono  i 
calcoli  numerici  complicatissimi  nelle  riduzioni  del- 
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le  medesime  da  un  luogo  all’altro:  è soggetta  a 
frodi,  che  un  provvido  e ordinato  Governo  deve 
eliminare. 

Venuto  perciò  il  Governo  Pontificio  nella  de- 
terminazione d’introdurre  nei  suoi  Stali  la  bra- 
mata uniformità  delle  misure  e pesi  basati  sul 
sistema  Metrico,  adottato  comunemente  negli  altri 
Stati,  per  dare  a queste  tavole  di  ragguaglio  un 
certo  ordine,  e una  ragionevole  disposizione 

1. °  Si  danno  le  tavole  speciali  per  quelle 
Città  o Comuni,  che  appartenendo  alla  stessa  pro- 
vincia, hanno  pesi  propri  o misure  proprie  sieno 
esse  lineari  o di  capacità. 

2. "  Si  forma  un  esatto  elenco  di  quelle  Cit- 
tà o Comuni  della  stessa  provincia,  le  quali  o in 
tutto  o in  parte  seguono  le.  misure  già  notate  pro- 
prie o del  capo-luogo  o di  altri  luoghi. 

II  citato  elenco  segue  l’ordine  alfabetico;  in 
tal  maniera  ciascuno,  trovandosi  in  un  luogo  qua- 
lunque di  detta  provincia,  conosce  a colpo  d’oc- 
chio, se  la  misura  o peso  di  quel  luogo  medesimo 
sia  proprio,  ovvero  se  in  quel  luogo  sieno  in  vigore 
misure  o pesi  propri,  di  altre  Città  o luoghi  della 
stessa  provincia. 

Accade  sovente  che  in  una  Città  o Comune 
di  una  provincia  si  usino  misure  o pesi  propri  di 
di  altre  provincie.  Si  avverte  che  in  tal  caso,  nelle 
tavole  speciali  questa  misura  o peso  si  è consi- 
derato come  proprio  di  quel  dato  luogo,  citando 
però  la  provincia  cui  appartiene. 

Nelle  tavole  di  ragguaglio  per  le  Città  del 
Regno  Italico  pubblicate  sotto  il  governo  Francese, 
si  pensò  di  sostituire  una  nomenclatura  italiana 
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a quella  che  comunemente  è usata.  Così  per  esem- 
pio il  Decimetro  si  chiamava  Palmo , il  Centime- 
tro, Diio,  il  Millimetro,  Alomo  ec.  In  queste  tavole 
si  è conservata  la  consueta  nomenclatura  ormai 
a tutti  notissima;  quindi  nelle  misure  lineari. 

Chilometro Mille  metri 

Edometro Cento 

Decametro Dieci 

Metro Unità  (1) 

Decimetro Decima  parte  del  metro 

Centimetro — Centesima 
Millimetro Millesima 


(1)  La  quarta  parte  del  meridiano  terrestre  alla  latitudine 
di  45°  forma  la  base  di  tutto  il  sistema  metrico.  Questa  ri- 
sulta di  30,784,320  piedi  parigini,  essendo  il  piede  la  sesta 
parte  della  tesa  o hcxapeda , c di  quella  precisamente  che 
era  stata  adoperata  nella  misura  del  grado  nel  Perù.  La  dieci- 
millionesima parte  del  quarto  del  meridiano  terrestre,  ovvero 
una  lunghezza  di  3 piedi  0 poi.  11  lin.  i94/ioo0  * la  misura 
lineare,  che  si  chiamò  Metro  sostituita  all’antica  tesa  parigi- 
na. Il  quarto  dunque  del  meridiano  terrestre  s’immagina  di 
10,000,000  di  metri,  e quindi  le  divisioni 

1,000,000“  decima  parte  o decade,  o dieci  gradi  ter- 
restri. 

100.000  centesima,  o grado  terrestre 

10.000  millesima,  o miriametro 

1.000  diecimillesima,  o Chilometro 

100  cento  millesima,  o Edometro 

10  millionesima,  o Decametro 

1 diecimillionesima,  o Metro 

La  detade , o il  grado  sono  le  grandi  misure  geografiche. 

Il  miriametro  e il  Chilometro  sono  le  grandi  misure  itine- 
rarie. 

L 'edometro  e il  decametro  si  usano  nell’agrimensura. 

Il  metro  serve  alle  arti  e al  commercio. 


f» 


Dalla  unità  principale  delle  misure  lineari, 
cioè  dal  Metro,  prendono  origine  tutte  le  altre 
misure. 

Per  le  misure  di  capacità  per  gli  Àridi,  e pei 
Liquidi  l’unità  è il  Litro.  Un  cubo  il  cui  lato  sia  un 
decimetro  ripieno  di  un  fluido,  o di  una  materia 
arida;  o un  vaso,  qualunque  siasi  la  sua  forma, 
che  contenga  esattamente  quella  quantità  di  fluido 
o di  materia  arida  che  si  contiene  in  un  cubo  il 
cui  lato  è la  decima  parte  del  metro,  dicesi  litro 
quindi 

Chilolitro Mille  litri 

Ectolitro Cento 

Decalitro Dieci 

Litro Unità 

Decilitro Decima  parte  del  litro 

Centilitro Centesima 

Millilitro Millesima 

Riguardo  ai  Pesi  l’unità  è il  Grammo  equi- 
valente al  peso  dell'acqua  distillata  alla  sua  mas- 
sima densità,  e pesata  nel  vuoto  che  si  contiene 
in  un  piccolo  cubo  il  cui  lato  è un  centimetro,  o 
la  centesima  parte  del  metro;  quindi 


L’antica  divisione  del  circolo  in  quattro  quadranti  cia- 
scuno di  90°;  il  grado  in  60  minuli  primi , e il  primo  in  60 
minuti  iecandi  è ancora  in  uso. 

Nella  divisione  decimale  il  quadrante  è diviso  in  100°; 
il  grado  in  100  minuti  primi;  il  primo  in  100  minuti  secondi; 
quindi  10  gradi  nuovi  terrestri , ognuno  di  100,000“  corrispon- 
deranno a nove  gradi  antichi  esattamente;  il  minuto  primo 
decimale  corrisponderà  a 1000“,  o al  chilometro,  e il  secondo 
decimale  corrisponderà  a 10“ , o al  decametro. 
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Chilogrammo-Mille  grammi 
Eelogrammo  ...Cento 
Decagrammo-Dieci 

Grammo Unità  (2) 

Decigrammo  ...Decima  parte  del  grammo 
Centigrammo  ..Centesima 
Milligrammo  ...Millesima 

La  divisione  decimale  che  seguono  queste 
unità  nei  loro  multipli  e submultipli,  rendono  di 
somma  facilità  i calcoli  e le  riduzioni.  Sarebbe 
cosa  inutile  entrare  a parlare  dei  calcoli  c ridu- 
zioni: la  teorica  delle  frazioni  decimali  si  trova 
sviluppata  in  ogni  corso  di  Aritmetica  elementare. 
Le  nostre  tavole  presentano  le  riduzioni  delle  an- 
tiche misure  nelle  nuove.  Si  è poi  pensalo  di  no- 
tare per  ognuna  delle  fissate  uniti»  il  valore  cor- 
rispondente delle  antiche  misure.  Questi  .rapporti 
rarissime  volte  sono  esatti,  quindi  4e  infime  parti 


(2)  Il  grammo,  come  si  è detto,  equivale  al  peso  del- 

l'acqua  distillata  contenuta  in  un  piccolo  cubo,  il  cui  lato  è 

un  centimetro,  alla  sua  massima  densità  e pesata  nel  vuoto. 

L’esperienza  però  fu  tentata  coll’acqua  distillata  contenuta  in 

un  cubo  il  cui  lato  era  decimetro,  e si  trovò  che  pesava  18827 

grani  c  2 * * * * * * * * * * * *  15  l#0  dell'antica  libbra  francese  ; il  grammo  dunque 

millesima  parte  di  questo  peso,  equivarrà  al  peso  di  gra- 

ni 18,82715  della  libbra  francese  equivalenti  a grani  20,38506 

della  libbra  romana. 

Il  peso  dunque  di  un  grammo  è minore  del  peso  detto 

denaro  della  libbra  romana,  il  quale  corrisponde  a grani  24. 

Il  grammo  e i suoi  sub-multipli  sono  piccoli  pesi;  quindi 
nelle  tavole  dei  pesi  si  prende  per  unità  il  Chilogrammo , c 

quindi  Eelogrammo,  Decagrammo  e decimali;  e cosi  la  prima 
cifra  decimale  indica  il  grammo  e le  altre  con  ordine  i sub- 

multipli del  grammo  medesimo. 
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si  danno  in  decimali } possono  essere  di  somma 
utilità  a quelli  che  tenaci  delle  antiche  misure, 
bramano  farne  il  confronto  colle  nuove.  Così  per 
esempio,  100  metri  di  tela  si  vedranno  corrispon- 
dere a canne  50,  palmo  1 e 5/»  del  palmo  della 
canna  mercantile  romana;  un  Ectolilro,  o cento 
litri  di  Vino  saranno  corrispondenti  a Barile  uno, 
Boccali  22,  Fogliette  3 e */i0  di  Foglietta. 

Nel  compilare  queste  tavole  si  è posto  in 
opera  ogni  possibile  diligenza  nel  confrontare  i 
diversi  rapporti  che  si  trovano  già  pubblicati  in 
molti  libri  con  quelli  che  recentemente  ha  pub- 
blicati la  Presidenza  del  Censo;  in  caso  di  discre- 
panza si  sono  domandati  i necessari  schiarimenti; 
si  deve  però  confessare  che  i rapporti  del  Censo 
sono  i più  esalti,  e a questi  ci  siamo  attenuti  esclu- 
sivamente, riguardo  alle  misure  lineari  del  Piede, 
riguardo  alle  misure  di  capacità  per  gli  Aridi  e 
pei  Liquidi,  e riguardo  ai  Pesi.  I compilatori  di 
queste  tavole  col  savio  e giusto  loro  discernimento, 
coll’ajuto  e l’opera  di  Uomini  istruiti  e dotti,  hanno 
portato  quel  lavoro  a quel  grado  di  perfeziona- 
mento cui  possono  giungere  le  umane  cose. 

Riguardo  però  alle  misure  Lineari  mercantili. 
Braccio,  Canna  ec.  non  si  è trascurato  di  confron- 
tare insieme  i ragguagli  già  cogniti,  e in  caso  di 
notabile  differenza  si  sono  interpellate  le  locali  auto- 
rità, affinchè  fossero  verificati  da  persone  idonee 
ed  istruite.  Ci  giova  dunque  sperare,  che  le  no- 
stre tavole,  e per  la  disposizione  che  loro  abbiamo 
dato,  e per  la  esattezza  c precisione  dei  notali  rag- 
guagli, possano  meritare  buona  accoglienza,  e som- 
ma fiducia. 
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MISURE  LINEARI 


Il  giurisconsulto  Luca  Pelo  nell'anno  1535 
fece  stabilire  nel  Campidoglio,  e precisamente  nel 
cortile  del  palazzo  detto  dei  Conservatori  una  la- 
pide per  conservare  in  essa  impressi  i campioni  del- 
le principali  misure  lineari  romane.  Queste  sono 

La  canna  architettonica  divisa  in  dieci  palmi, 
il  palmo  in  dodici  once,  l’oncia  in  cinque  minuti. 

La  canna  mercantile  divisa  in  otto  palmi. 

Il  braccio  mercantile  diviso  in  quattro  palmi. 
Questi  però  sono  più  piccoli  di  quelli  della  canna 
mercantile. 

Il  braccio  da  tessitore  lungo  tre  palmi  del  brac- 
cio mercantile. 

Lo  slajolo  misura  agrimensoria.  Lo  stajolo  si 
compone  di  sessantanove  once  della  canna  archi- 
tettonica.  Dieci  stajoli  formano  la  catena  agrimen- 
soria romana. 

La  commissione  de’pesi  e misure  stabilita  in 
Roma  nel  tempo  del  governo  napoleonico  procurò 
di  fissare  gli  esatti  rapporti  di  queste  misure  li- 
neari coll'antica  tesa  francese  e col  metro.  Prese 
però  in  considerazione  la  canna  architettonica,  la 
canna  mercantile,  e il  braccio  mercantile.  Le  altre 
due,  cioè  il  braccio  da  tessitore  e lo  stajolo,  ave- 
vano già  un  determinato  rapporto  col  braccio  mer- 
cantile, e colla  canna  architettonica. 

Gli  antichi  romani  avevano  una  misura  li- 
neare detta  piede,  e quindi  la  loro  decempeda  che 
si  componeva  di  dieci  piedi.  Di  questa  misura, 
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cioè  del  piede,  si  trovano  quattro  moduli ; lo  Sla- 
tinano, il  Coluziano , YEbuziano  e il  Capponiano.  Le 
misure  non  sono  conformi,  ma  non  si  va  lungi 
dal  vero  collasserire  che  l’antico  piede  romano 
corrisponda  a 16  once  della  canna  architettonica. 

Dalle  indagini  le  più  scrupolose  praticate  dalla 
Commissione  si  ebbero  i seguenti  risiiltamcnti. 
Canna  architettonica...  2."  234218219 

Canna  mercantile 1.  992000000 

Braccio  mercantile 0.  848186667 

Le  misure  lineari  più  usitate  sonò  le  prime 
due,  alle  quali  può  aggiungersi  la 

Catena  agrimensoria...  12“  846754765 

Deve  però  notarsi  che  Roma  aveva  nelle  sue 
misure  lineari  quella  stessa  che  per  antonomasia 
si  volle  chiamar  metro,  quella  che  dicesi  presa  dalla 
natura,  quella  finalmente  che  fissata  come  misura 
lineare  universale  doveva  servire  di  base  a tutte 
le  altre  misure  di  superficie,  di  capacità,  di  peso. 
Difatti  la  mezza  canna  mercantile  differisce  dal 
metro  di  soli  quattro  millimetri,  quindi  si  dice  co- 
munemente che  il  metro  equivale  a palmi  4 della 
canna  mercantile,  essendo  però  il  vero  rapporto 
palmi  4.  016.  Qui  però  deve  riflettersi  che  la  terra 
non  è di  figura  sferica,  nè  può  dirsi  uno  sferoide 
di  rivoluzione;  quindi  nel  calcolare  il  quarto  del 
meridiano  terrestre  la  cui  diecimillionesima  parte 
doveva  formare  la  lunghezza  lineare  del  metro,  si 
prese  uno  schiacciamento  dello  sferoide  terrestre, 
e risultò  il  metro  di  lin.443,  296  deU’anlica  tesa 
di  Francia.  Questa  è la  lunghezza  lineare  del  me- 
tro cosi  detto  legale  cui  si  riportano  tutte  le  sva- 
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riatc  misure  lineari.  Nella  ipotesi  però  di  un  altro 
schiacciamento  il  metro  si  trova  equivalente  a lin. 
443,375  della  stessa  tesa.  Variando  lo  schiaccia- 
mento su  cui,  attesa  la  figura  irregolare  della  terra, 
non  sono  concordi  gli  astronomi,  varia  necessaria- 
mente la  lunghezza  del  metro  o della  diecimillio- 
nesima parte  del  quarto  del  meridiano  terrestre. 
Questa  osservazione  era  necessaria  affinchè  si  co- 
noscesse che  tutti  i rapporti  delle  diverse  misure 
e pesi  dello  Stato  Pontificio  si  riferiscono  al  metro 
legale,  cioè  a quello  che  si  compone  di  Jin.  443,296 
della  tesa  parigina. 

Deve  finalmente  osservarsi  che  nelle  nostre 
tavole  non  sono  comprese  le  misure  superficiali  e 
quelle  di  volume  o solidità.  L'unità  di  misura. su- 
perficiale è il  metro  quadralo ; l'unità  di  misura 
di  volume  è il  metro  cubico.  Date  le  misure  lineari 
si  passa  facilmente  a quelle  di  superficie  e di  vo- 
lume colle  semplici  regole  deU’aritmelica,  avver- 
tendo che  il  metro  quadrato  vien  formato  da  100 
decimetri  quadrati,  e il  decimetro  da  100  centi- 
metri  quadrati,  c il  centimetro  da  100  millimetri 
quadrati;  che  il  metro  cubico  si  compone  di  1000 
decimetri  cubici,  il  decimetro  da  1000  centimetri 
cubici,  e il  centimetro  da  1000  millimetri  cubici. 
Se  dunque  la  canna  architettonica  equivale  a 
2.“  234218219,  la  canna  architettonica  quadrata, 
ovvero  100  palmi  quadrati  corrisponderanno  a 
metri  quad.  4 
decim.  quad.  99 
centim.  quad.  16 
millim.  quad.  94 
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e la  canna  cubica,  o 1000  palmi  cubici  equivar- 
ranno a 

metri  cubici  1 1 
decim.  cubici  152 
centim.  cubici  534 
millim.  cubici  357 

Lo  stesso  dicasi  di  tutte  le  altre  misure  li- 
neari. Riguardo  poi  alle  misure  agrarie,  le  tavole 
pubblicate  dal  dicastero  del  Censo  nell’anno  1850 
sono  quelle  che  debbono  seguirsi  dagli  agrimensori 
onde  ridurle  le  antiche  misure  al  sistema  metrico. 

Per  dare  però  una  qualche  idea  su  di  queste 
misure  diremo,  che  negli  usi  Agrari  si  adopera  lo 
Stajolo  quadrato  da  cui  nascono  due  misure  di 
Campagna,  cioè,  la  Pezza,  e il  Rubbìo. 

La  Pezza. serve  per  unità  di  misura  nei  ter- 
reni chiusi,  come  Vigne,  Giardini,  Orti,  ec.  Questa 
è un  quadrato  1600  Stajoli  quadrati  che  corri- 
spondono a 16  Catene  quadrate  di  Agrimensore, 
ovvero  a 529  Canne  Architettoniche  quadrate. 

Il  Rubbio  serve  per  unità  di  misura  pei  ter- 
reni aperti  come  Prati,  seminativi  ec.  e si  com- 
pone di  11200  Stajoli,  o 112  Catene  Agrimensorie 
quadrate,  equivalenti  a 3703  Canne  quadrate  di 
Architetto. 

Negli  usi  Topografici  poi  l’unità  di  misura  è 
il  miglio  quadrato,  il  quale  corrisponde  a 1000000 
di  Passi  geometrici  quadrati. 

Nelle  misure  moderne  dei  terreni  l’unità  è 
un  quadrato  che  ha  per  lato  un  Decametro , c 
si  chiama  Ara ; negli  usi  Topografici  l’unità  è un 
quadrato,  che  ha  per  lato  un  Chilometro. 
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MISURE  DI  CAPACITA  PER  GLI  ARIDI 

Il  Grano  si  valuta  a Hubbia.  Due  misure  chia- 
mate Rubbiatelle  compongono  il  Rubbio  Romano 
di  Grano.  La  Rubbiatella  si  compone  di  due  Quar- 
te, ovvero  di  Undici  Scorzi  ; quindi  il  Rubbio 
contiene  Quattro  Quarte,  o Venlidue  Scorzi. 

Lo  Scorzo  si  divide  in  due  mezzi  Scorzi,  c 
il  mezzo  Scorzo  in  due  Quartucci,  e il  Quartuc- 
cio  in  due  mezzi  Quartucci. 

Le  riduzioni  sono  le  seguenti 


ARIDI 

Litri 

Decilitri 

ce 

H 

3 

H 

tri 

Decimali 

Mezzo  Rubbio,  o Scorzi  undici. 

147 

2 

3 

2503 

Rubbio  . 

il 

294 

4 

6 

5006 

La  Biada  si  misura  parimenti  a Rubbia,  e il 
Rubbio  si  divide  in  Quattro  Quarte.  Questo  Rubbio 
però  è di  una  minore  capacità  di  quello  del  Grano. 
L’acqua  distillata  contenuta  nella  capacità  del  Rub- 
bio Romano  da  Grano,  pesa  Chilogrammi  294,  465. 
Nella  capacità  del  Rubbio  da  Biada,  pesa  Chilo— 
Ingranimi  249,458. 

Riguardo  agli  altri  Aridi,  si  pongono  le  an- 
notazioni che  si  trovano  nelle  Tavole  pubblicate 
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dalla  Presidenza  del  Censo  nel  1855,  le  quali 
sono  le  seguenti 

La  divisione  del  rubbio  in  rubbiatelle  fu  adot- 
tata per  comodo  del  piccolo  commercio,  ma  ora 
non  è più  in  uso. 

Si  va  generalizzando  anche  in  Roma  l’uso 
di  vendere  il  grano  a peso,  considerando  sempre 
il  rubbio  di  libbre  640  e questo  deriva  talvolta 
dall’utile , dipendente  dalla  gravità  specifica  del 
grano,  che  possono  ricavare  i venditori  di  questo 
genere  nel  seguir  questa  pratica. 

Le  misure  che  dividono  il  rubbio  sogliono 
farsi  a raso,  eccettuato  lo  scorzo,  il  mezzo  scorzo, 
il  quartuccio  ed  il  mezzo  quartuccio  che  si  usano 
col  colmo. 

11  rubbio  di  farina  pesa  libbre  720,  onde  un 
ettolitro  è eguale  a chilogr.  82.82. 

Il  rubbio  di  grano  pesa  libre  640,  onde  un 
ettolitro  è eguale  a chilogr.  73.70. 

11  rubbio  di  granturco,  di  fava,  di  ceci,  di 
fagiuoli,  pesa  libbre  720,  onde  un  ettolitro  è eguale 
a chilogr.  82.82. 

Il  rubbio  di  biada  od  avena  pesa  libbre  400. 
Evvi  ancora  il  rubbio  di  biada  del  peso  di  lib- 
bre 720  e può  dirsi  legale,  perchè  riconosciuto 
dal  Tribunale  competente.  Presentemente  la  mi- 
sura della  biada  si  fa  colla  quarta  di  grano,  cal- 
colando cinque  di  queste  a raso  per  ogni  rubbio. 

Il  rubbio  di  segala  e di  riso  pesa  libbre  560, 
onde  un  ettolitro  è eguale  a chilogr.  64.46. 

Il  rubbio  di  lupini  di  lenticchia  pesa  libbre  640 
(come  il  rubbio  di  grano),  onde  un  ettolitro  è 
eguale  a chilogr.  73.70. 


Digìtized  by  Google 


17 

Le  castagne,  i marroni,  le  noci  si  misurano 
a libbre  100  ed  anche  a rubbio  del  peso  di  lib- 
bre 720. 

Il  sale  nero  si  misurava  ancora  a rubbia,  ed 
il  peso  dell’  acqua  distillata  contenutavi  era  di  chi- 
logrammi 164,598348;  s’introdusse  poi  l’uso  di 
venderlo  a peso  in  ragione  di  libbre  600  romane 
per  rubbio  pari  a chilogrammi  203,443109. 

Il  lino  e la  canepa  si  misurano  in  ragione  di 
libbre  100,  ossiano  chilogrammi  33,907185. 

Il  fieno  si  misura  a soma  del  peso  di  lib- 
bre 300  pari  a chilogrammi  101,7216. 

La  legna  da  fuoco  grossa  si  vende  a passo , 
lungo  palmi  arch.  14  alto  davanti  palmi  5,  die- 
tro palmi  4 § profondo  palmi  3 | , è quindi  della 
cubicità  di  pai.  c.  232.  75  ossiano  m.  c.  2,595772. 
— Si  vende  anche  a catasta  lunga  palmi  arch.  18 
ed  once  11,  alta  palmi  8.  3,  prof,  palmi  5.  11, 
e quindi  la  sua  cubicità  risulta  di  p.  c.  928.  57  § 
pari  a m.  c.  10,379024. — Una  catasta  di  legna 
da  ardere  di  pezzi  lunghi  un  metro,  e disposti  in 
modo  che  formino  un  dado  di  un  metro  di  base 
ed  uno  di  altezza,  chiamasi  siero ■ — La  decima  parte 
di  questo  cubo  è chiamata  decistèro , ed  il  decu- 
plo, decastèro.  Lungo  le  spiagge  del  mediterraneo 
si  usa  una  misura  particolare,  cioè  una  catasta 
denominata  canna  di  legna  composta  di  pezzi  lun- 
ghi pai.  5 ed  once  11  arch.  ed  è lunga  pai.  18 
ed  once  1 1 alta  palmi  8.  3. 

Le  fascine  da  forno  si  vendono  a carrettate 
di  fascine  100  ed  ogni  fascina  asciutta  pesa  chi- 
logrammi 7. 

Il  carbone  si  vende  a balla,  che  è un  sacco 

2 
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largo  palmi  mercantili  2 3/4  lungo  palmi  6;  e 
generalmente  si  vende  a sacco  largo  palmi  2 1 /I 
lungo  palmi  5 del  peso  di  chilogrammi  50. 

La  canna  architettonica  cubica  pei  volumi  e 
scavamenti  è eguale  a metri  cubi  11,1526164696 
ed  è divisa  in  palmi  cubici  1000;  il  palmo  in 
once  cube  1728;  l'oncia  in  minuti  cubi  125; 
e quindi  il  palmo  cubo  è eguale  a metri  cu- 
bi 0,0111526166 — l’oncia  cuba  a metri  cubi 
0,000006454  il  minuto  cubo  a m.  c.  0,000000516. 

Pel  trasporto  dei  materiali  minuti,  cioè  dei 
mattoni,  delle  terre,  della  pozzolana  si  fa  uso  della 
carretta  a cassa  della  capacità  di  palmi  cubici  31,67, 
eguale  a metri  cubi  0,353166. — Si  suol  dividere 
in  16  scorzi  detti  da  pozzolana,  per  cui  uno  scorzo 
è eguale  a palmi  cubici  1.  47/48  = a decim.  cu- 
bi 22,073. — La  barrozza  a cassa  tirata  da  buoi  ha 
la  capacità  di  carrette  1 2 , ovvero  di  24  scorzi 
di  pozzolana,  cioè  di  palmi  c.ub.  47  3 , eguale  a 
decim.  cubi  525,749;  ha  una  lunghezza  interna 
di  palmi  ardi.  6 1/3,  una  larghezza  davanti  di 
pai.  2,3/4,  di  dietro  di  pai.  3,  1/4,  un  altezza 
di  pai.  2 é. — I mattoni  si  distinguono  in  diverse 
qualità  e dimensioni,  secondo  l’editto  camerale  25 
settembre  1821. — Il  mattone  ordinario  è lungo  once 
rom.  15  pari  a millim.  279;  è largo  once  7.50  = 
millim.  140;  è grosso  once  2 = millim.  37  ; il  suo 
volume  è di  m.  c.  0,001445  ed  il  peso  è di  chi- 
logr.  2,390. — Il  mattone  zoccolo  è lungo  once  15  = 
millim.  279,  è largo  once  7.  50  = millim.  1 40  ; è 
grosso  once  4 = millim.  74:  il  suo  volume  è di 
m.  c.  0,002890,  ed  il  peso  è eguale  a chilogram- 
mi 4,780. — Il  mattone  grosso  è lungo  once  18  = 
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millim.  335,  è largo  once  9 = millim.  168;.  è gros- 
so once  2.  50  = millim.  <47  ; ha  il  volume  di  met. 
cubi  0,002645,  il  peso  in  chilogr.  4,375. — La  pia- 
nella è lunga  once  17  = millim.  317;  è larga  on- 
ce 8.  50  = millim.  158,  è grossa  once  1.  50  = mil- 
lim. 28:  ha  un  volume  di  m.  c.  0,001402,  il  pe- 
so di  chilogr.  2,3 1 9. — Il  quadruccio  è lungo  once  1 4 
= millim.  261;  è largo  once  5.  50  = millim.  102;  è 
grosso  once  2.  20  = millim.  41,  ha  un  volume  di 
m.  c.  0,001092;  un  peso  di  chilogr.  1,806. — Il 
mattone  quadro  è lungo  e largo  once  12  = millim. 
223;  è grosso  once  1.  50  = millim.  28;  ha  un  vo- 
lume di  m.  c.  0,001392;  un  peso  di  chilogr.  2,302. 
— La  tegola  piana  è lunga  once  21  = millim.  391; 
è larga  once  17,30  = millim.  322,  è grossa  on- 
ce 1,40  = millim.  26;  ha  un  volume  di  met.  cubi 
0,004021;  un  peso  di  chilogr.  6,651. — Il  canale 
ó lungo  once  21  = millim.  391;  ha  una  larghezza 
media  di  once  8,65  = millim.  161;  una  grossezza 
di  once  1,20  = millim.  22,  ed  ha  il  volume  ed  il 
peso  rispettivo,  ricavato  dalle  precise  dimensioni, 
dipendentemente  dalle  figure  particolari,  di  met. 
cub.  0,002084,  di  chilogr.  3,447. 

La  pozzolana  si  misura  anche  a sacchi,  dei 
quali  8 formano  la  capacità  di  una  carretta.  Il 
sacco  è lungo  pai.  4 e largo  aperto  pai.  2 3 mere. 

Una  carrettata  di  travertino  od  altra  pietra 
da  taglio  che  abbia  un  volume  di  palmi  cubi  30, 
ossiano  m.  c.  0,334,  contiene  N.  333  mattoni  or- 
dinarj,  pianelle  e quadrucci. — N.  166  mattoni  gros- 
si.— N.  100  mattoni  quadri. — N.  300  canali  o coppi 
— N.  1 33  tegole. — N.  200  tegolcmaritate(legole  1 00, 
canali  100). — N.  67  grondali. — N.  300  quadrucci 
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o bastardoni  di  lava  basallina  per  le  selciate. — N.  30 
guide  da  selciata. — N.  60  moslaccioli. 

La  calcina  viva  non  si  misura,  ma  si  pesa, 
c libbre  400  di  calcina  viva  pari  a chilogrammi 
1 35,629  formano  il  peso  o soma  portata  da  un  ca- 
vallo; 4 pesi  formano  una  carretta,  e 6 formano 
una  barrozza.  Una  carretta  di  calcina  smorzala 
porta  un  peso  e mezzo , il  che  forma  un  solido 
di  palmi  arch.  cubi  28  pari  a decim.  cubi  312,273. 

Il  legname  da  costruzione  si  vende  colla  mi- 
sura francese  detta  soliva , che  si  suppone  una 
trave  lunga  12  piedi  della  tesa  francese,  alta  6 
pollici,  e larga  parimenti  6 pollici,  equivalente  a 
3 piedi  parigini  cubi  = pai.  cubici  arch.  9 onc.  381  = 
decim.  cubi  102,83176578.  Si  divide  la  soliva  in 
6 piedi,  il  piede  in  12  pollici,  il  pollice  in  12  li- 
nee; per  cui  il  piede  ha  un  volume  di  864  pol- 
lici cubici  parigini,  o palmi  cubi  arch.  1 once 
927  l =decim.  cubi  17,13862763. — Il  pollice  di 
soliva  è eguale  a 72  pollici  parigini  cubi,  ovvero 
ad  once  arch.  cube  221.  1/4  pari  a decim.  cu- 
bi 1,42821897. — La  linea  è eguale  a 6 pollici 
cubi  parig.  ovvero  ad  once  cubiche  rom.  185  = 
a centim.  cubi  119,018247. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PEL  VINO,  OLIO, 

E ALTRI  LIQUIDI. 


Per  la  misura  de'  liquidi  vi  sono  due  Barili; 
il  primo  detto  Barile  da  Vino , l’altro  Barile  da 
Olio. 
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Barile  da  Viso 


Questo  si  divide  in  due  mezzi  Barili,  e il  mez- 
zo Barile  in  due  Quartaroli.  Nella  vendita  dei  Li- 
quidi a minuto  si  fa  uso  del  Boccale,  il  quale  si 
divide  in  quattVo  Fogliette,  e la  Foglietta  in  due 
mezze  Fogliette.  Le  note  suddivisioni  sono 


Barile  di  Boccali 32 

Mezzo  Barile  di  Boccali....l6 

Quartarolo  di  Boccali 8 

Boccale  di  Fogliette 4 

Botte  di  Barili 16 

Soma  di  Barili 2 


Il  Barile  da  Vino  serve  anche  per  l’Aceto  , 
Acquavite,  ed  altri  Liquori. 

L’Aceto,  l’Acquavite,  i Liquori,  il  Latte  si  mi- 
surano come  il  Vino;  ed  il  peso  medio  del  Vino 
contenuto  in  un  Boccale  è di  libbre  romane  5 4/3 , 
ossiano  Chilogrammi  0,9918.  il  peso  reale  di  que- 
sto liquido  dipende  dalla  quantità  di  Alcool  che 
contiene,  il  quale  nel  suo  stato  di  purezza  ha  il 
peso  specifico  di  Chilogr.  0,792.  Tre  fogliette  di 
Vino,  costituiscono  il  fiasco  da  Oste,  e dieci  fo- 
gliette una  Coppella.  Un  carretto  di  Vino,  tirato 
da  un  Cavallo,  carico  di  Barili  otto,  avrà  il  peso 
di  libbre  1365  '/3>  eguale  a Chilogr.  462,946. 

Barile  da  Olio 

Anche  questo  si  divide  in  due  mezzi  Barili; 
il  mezzo  Barile  in  due  Quartaroli.  Nelle  vendite  a 
minuto  si  fa  uso  del  Boccale,  mezzo  Boccale,  Fo- 
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ghetta,  mezza  Foglietta,  e Quarluccia.  L(.  suddi- 
visioni sono 

Barile  di  Boccali 28 

Mezzo  Barile  di  Boccali....! 4 

Quartarolo  di  Boccali 7 

Boccale  di  Fogliette 4 

Soma  di  Boccali ..80 

Pelle,  o Mastello  di  Boc....40 
11  peso  medio  di  un  Barile  d’Olio  di  Oliva, 
è di  libbre  152  J/3  ossiano  Chilogrammi  51,426; 
quindi  il  Boccale  pesa  libbre  5.5,  pari  a Chilo- 
grammi 1,835.  La  gravità  speciflca  di  un  Litro 
d’  Olio  puro  delle  Province  Romane , è di  Chilo- 
grammi 0,895.  Barili  583  da  Olio,  equivalgono  in 
capacità,  a Barili  575  circa,  da  Vino. 

La  stessa  Commissione  stabili  i seguenti  rapporti 


LIQUIDI 

Litri 

Decilitri 

Centilitri  | 

Decimali 

Boccale  da  Vino 

1 

8 

2 

3174 

Barile 

58 

3 

4 

1590 

Botte 

933 

4 

6 

5446 

Boccale  da  Olio 

2 

0 

5 

2880 

Barile  . 

57 

4 

8 

0659 
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La  libbra  romana  è composta  di  G912  grani. 
Stando  a questa  minima  unità,  l’antica  libbra  fran- 
cese, o il  così  detto  peso  di  Marco  si  componeva 
di  grani  9978,60605349. 

La  nuova  libbra  o Chilogrammo  contiene  gra- 
ni 20385,06  e quindi  il  grammo  corrisponde  a gra- 
ni 20,38506  della  iibbra  romana. 

Le  note  divisioni  della  libbra  romana  sono 
Libbra  in  once  12 
Oncia  in  denari  24  . 

Denaro  in  grani  24 

La  decina  è il  peso  di  10  libbre.  1 grandi  pesi 
si  valutano  a centinaja  e a migliaja  di  libbre.  Il 
carico  de’  bastimenti  e delle  barche  da  fiume  si 
valuta  a peso  di  rubbia  di  grano.  Il  rubbio  di  grano 
pesa  640  libbre. 

La  libbra  medicinale  ha  la  seguente  divisione 
Libbra  in  once  12 
Oncia  in  dramme  8 
Dramma  in  scrupoli  3 
Scrupolo  in  grani  24 
Grano  in  parti  ventiquattro. 

La  minima  unità  dunque  è la  ventiquattre- 
sima parte  del  grano  della  libbra  commerciale. 

COMARCA 

I comuni  della  Comarca  seguono,  come  ri- 
sulta dall'annesso  elenco,  quasi  tutti  la  misura  ro- 
mana. Piccole  sono  le  variazioni,  le  quali  non  ri- 
guardano tanto  la  quantità,  quanto  le  diverse 
unità  di  cui  si  compongono. 
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CAXRA 

MERCANTILE 

METRI 

1 

H 

3 5 

U H 
Uì 

a 

1 

M 

S __ 
H £ 
w 

DECIMALI 

Mezzo  Palmo 

0 

i 

2 

4500 

Palmo 

0 

2 

4 

9000 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

2000 

1 

Il  Metro  equivale  a Palmi  1 

approssimativamente. 

BRACCIO 

MERCANTILE 

Palmo 

0 

2 

1 

20407 

Braccio  di  Palmi  4 

0 

8 

4 

81807 

BRACCIO 

DA  TESSITORE 

Palino 

0 

2 

1 

20107 

Braccio  di  Palmi  3 

0 

0 

3 

01400 
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ROMA 

MISURE  LINEARI 


CAXVA 

ARCHITETTONICA 

METRI  : 

! 

DECIME- 
TRI ] 

CENTIME- 
TRI  1 

DECIMALI 

Minuto 

0 

o 

0 

3724 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8619 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

3422 

Stajolo  di  Palmi  5.75 

1 

2 

8 

4675 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

4218 

Il  Metro  equivale  a Palmi  4, 
Onde  5,355. 

catena 

AGRIMENSORI  A 

Stajolo 

1 

2 

8 

4675 

Catena  di  Stajoli  10 

12 

8 

4 

6750 

Dieci  metri  equivalgono  a 
Stajoli  7,784. 

• 
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ROMA. 

MISURE  DI  CAPACITA-  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

MISURA  NUOVA 

LITRI 

1 

DECILITRI  , 

1.  l 

B3 

o 

DECIMALI 

Quartuccio 

3 

3 

4 

618 

Scorzo  di  quartucci  4 

13 

3 

8 

477 

Rubino  di  Scorzi  22 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,9884,  circa  Quar- 
tucci 3 

294 

4 

6 

510 

MISURA  ANTICA 

Quartuccio  delle  dodici 

6 

1 

3 

47 

Stajo  di  Quartucci  4 

24 

5 

3 

875 

Quarta  di  Staja  3 

73 

6 

1 

627 

Rubbialetla  di  quarte  2 

147 

2 i 

3 

255 

Rubbio  di  Rubbialclle  2 

294 

4 

6 

510 

Quartuccio  delle  Sedici 

ì 

4 

6 

0 

101 

Stajo,  o Starello  di  quartucci  4 

18 

4 

0 

407 

Quarta  di  Staja,  o Starelli  4., 

73 

6 

1 

627 

Rubbio  di  Quarte  4 

294 

4 

C 

510 
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ROMA 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


TIMO 

LITRI 

es 

H 

ac 

fi 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

• 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Mezzo  di  Foglielte  2 

0 

9 

1 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

ì 

8 

2 

3175 

Quartarolo  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quarlaroli  1 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16 

933 

4 

6 

5456 

Il  Litro  equivale  a Fogìiet- 

le  2,1939. 

OLIO 

Quartuccia 

0 

1 

2 

8305 

Foglietta  di  Quarlucce  4 

0 

5 

1 

322 

Boccale  di  Foglictte  4 

2 

0 

5 

288 

Cugnatella  di  Boccali  4 

8 

2 

1 

152 

Barile  di  Boccali  28 

57 

4 

8 

0661 

Pelle  oMastcllo  diCugnatcllelO 

82 

1 

1 

520 

Soma  di  Pelli  2 

164 

2 

3 

040 

Il  Litro  equivale  a Foglietta  1 

Quarlucee  3,7939. 
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MISURE  DI  PESI 


n» 

MERCANTILI 

C1JILOGR. 

ETTO- 

GRAM. 

DECA- 

GRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24  

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Digitized  by  Google 
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CAMERATA 


MISURE  LINEARI 


CAUSA 

MERCANTILE 

METRI  1 

DECIME- 

TRI 

fa) 

35  _ 

SS 

fai 

CJ 

DECIMALI 

Mezzo  Palmo 

0 

i 

2 

1500 

Palmo 

0 

2 

4 

yooo 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

2000 

Il  Metro  equivale  a Palmi  4 
approetimali  vomente. 

CASSA 

ARCHITETTONICA 

Minuto 

0 

0 

0 

3724 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8619 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

3122 

Stajolo  di  Palmi  5.75 

1 

2 

8 

4675 

(iauna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

4218 

Il  Metro  equivale  a Palmi  4, 
Once  5,355. 

C ATESA 

agrimensori  A 

Stajolo 

1 

2 

8 

4675 

Catena  di  Stajoli  10 

Dieci  metri  equivalgono  a 
Stajoli  7,784. 

12 

8 

4 

6750 

Digitized  by  Google 
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CAMERATA 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITK 1 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quartuccio 

6 

1 

3 

468 

Coppa  di  Quartaeoi  4 

24 

5 

3 

874 

Quarta  di  Coppe  3 

73 

6 

1 

627 

Rubbio  romano  di  quarte  4.. 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartuccio  1,63 

291 

4 

6 

510 

VISO 

F oglietla 

0 

4 

5 

5793 

Mezzo  di  Fogliette  2 

0 

9 

1 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

Quarlarolo  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quartaroli  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
te 2,1939. 

933 

4 

6 

5456 

Digitìzed  by  Google 
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CAMERATA 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

X 

H 

X 

H 

s 

G 

w 

H 5 
r.  h 
H 
u 

DECIMALI 

Quarturria 

0 

i 

2 

8305 

Foglietta  di  Quartucce  1 

0 

5 

i 

322 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

5 

288 

Cugnatella  di  Boccali  4 

8 

2 

i 

152 

Barile  di  Boreali  28 

57 

4 

8 

0601 

Pellc,o  Mastello  d i Cugnatclle  1 0 

82 

1 

1 

520 

Soma  di  Pelli  2 

164 

2 

3 

040 

Il  Litro  equivale  a Fogliti- 

la  1,  Quartucce  3,7939. 

• 

Digitized  by  Google 
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CAMERATA 

MISURE  DI  PESI 


TESI 

MERCANTILI 

ce 

« 

c 

a . 

U ’ 

® i 

E g 

w a 

• 

DECA- 

GRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/21 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  libbre  100 

33 

9 

0 

7,135 

Migliajo  di  libbre  1000 

33» 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

3 


Digitized  by  Google 


3i 

CHIAZZAI NO 

MISURE  LINEARI 


CAMMA 

MERCANTILE 

METRI 

5 S 

•J  ba 

w 

Q 

U 

fa 

DECIMALI 

' m * 

i Mezzo  l’almo 

0 

ì 

2 

1500 

Palmo . 

0 

2 

4 

9000 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

2000 

Il  Metro  equivale  a Palmi  1 
approssimativamente. 

CAMMA 

ARCHITETTONICA 

Minuto 

0 

0 

0 

3724 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8619 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

3422 

Stajolo  di  Palmi  5.75... 

1 

2 

8 

4075 

Oinna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

4218 

Il  Metro  equivale  a Palmi  1, 
Once  5,355 

CATEMA 

AGRIMENSORI* 

Stajolo 

1 

2 

8 

4675 

Catena  di  Stajoli  10 

12 

8 

4 

6750 

Dieci  metri  equivalgono  a 
Stajoli  7,784. 

Digitìzed  by  Google 
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GEN  AZZANO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI-  \ 
TRI 

DECIMALI 

Quartuccio 

4 

G 

0 

10 

Coppa  di  Quartucci  4 

18 

4 

0 

40 

Quarta  di  Coppe  4 

73 

6 

1 

62 

Rubino  di  Quarte  4 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,17. 

294 

4 

G 

51 

vino 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Mezzo  di  Fogliettc  2 

0 

9 

1 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

Quartarolo  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quartaroli  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16- 

Il  Litro  equivale  a Pagliet- 
te 2,1939. 

933 

4 

6 

5456 
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GEN  AZZANO 


MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

X 

H 

2 

DECILITRI 

i , 

H * 

:r.  H 

03 

y 

DECIMALI 

Quartuccia 

0 

i 

2 

8305 

Foglietta  di  Quarluccc  4 

0 

5 

1 

322 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

5 

288 

Cugnntclla  di  Boccali  4 

8 

2 

i 

152 

Barile  di  Boccali  28 

57 

4 

8 

0661 

Pelle  o Mastello  diCugnatcllc  1 0 

82 

1 

1 

520 

Soma  di  Pelli  2 

fi  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta t Quartncce  3,7939. 

164 

2 

3 

040 
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GENAZZANO 


MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CtlILOGR. 

© si 

H < 

h ce 

U3  O 

1 * 
< s 

o -< 
w ss 

a © 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,01906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Oliava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ollave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

i Quintale  di  libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Miglioro  di  libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  1 1 ,5- 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24.. 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 
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MAZZAINO 


MISURE  LINEARI 


CAMMA 

MERCANTILE 

2 

H 

M 

3 

f 

■ 

5 2 

’-J  H 
K 

a 

1 

ù 

5 _ 

Iti 

u 

DECIMALI 

Mezzo  Palmo 

0 

i 

2 

4500 

Palmo 

0 

2 

4 

9000 

Canna  di  Palmi  8 

ì 

9 

9 

2000 

Il  Metro  equivale  a Palmi  4 

approssimativamente. 

CAMMA 

ARCHITETTONICA 

Minuto 

0 

0 

0 

3724 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8019 

l'almo  di  Once  12 

0 

2 

2 

3422 

Stajolo  di  Palmi  5.75 

1 

2 

8 

4675 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

4218 

Il  Metro  equivale  a Palmi  4, 
Once  5,355. 

CATENA 

AGRIMENSORE 

Stajolo 

1 

2 

» 

4675 

Catena  di  Stajoli  10 

12 

8 

4 

6750 

Dieci  metri  equivalgono  a 
Stajoli  7,784. 
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39 


M AZZANO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

MISURA  NUOVA 

— 

LITRI 

i 

DECILITRI  ! 

li  - 

jsS 

! X 

u 

DECIMALI 

Quartuccio 

3 

3 

4 

Gl  8 

Scorzo  di  Quartucci  4 

13 

3 

8 

477 

Ruhhio  di  Scorzi  22 

294 

4 

G 

510 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Quartucci  2,9884,  circa  Quar- 

(ucci  3. 

i 

MISIHA  ANTICA 

Quartuccio  delle  dodici 

G 

1 

3 

47 

Stajo  di  Quartucci  4 

24 

5 

3 

875 

Quarta  di  Staja  3 

73 

6 

1 

G27 

Rubhiatella  di  quarte  2 

147 

2 

3 

25ó 

Dubbio  di  Rubbiatclle  2 

294 

4 

f. 

51 

Quartuccio  delle  Sedici 

4 

G 

0 

11)1 

Stajo  o Starcllo  di  quartuc- 

ci  4 

18 

4 

0 

407 

Quarta  di  Staja  o Starelli  4.. 

73 

6 

1 

G27 

Dubbio  di  Quarte  4 

294 

4 

, 6 

Digitized  by  Google 
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MAZZAINO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


»!»• 

I 

LITRI  ! 

DECILITRI 

GENTILI-  | 
TRI  j 

DECIMAI.! 

Foglietta 

0 

6 

8 

3691 

Mezzo  di  Foglietto  2 

ì 

3 

6 

7381 

Boreale  di  Mezzi  2 

2 

7 

3 

4761 

Soma  di  Boccali  32 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,46,  circa  Foglietta  Ile 
32  Hoc.  valgono  48  Boc.  rom. 

87 

5 

1 

2352 

OLIO 

' Qualiuccia 

0 

1 

2 

8305 

Foglietta  di  Quartuccc  4 

0 

5 

1 

322 

Boccale  di  Foglictte  4 

2 

0 

5 

288 

Cugnatclla  di  Boccali  4 

8 

2 

i 

152 

Barile  di  Boccali  28 

57 

4 

8 

0661 

1 Pelle  o Mastello  diCugnatellc  10 

82 

1 

1 

520 

Soma  di  Pelli  2 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,  Quartucce  3,7939. 

164 

I 

1 

| 

2 

3 

040 

Diflitized  by  Googlt? 


il 

MAZ7ATV0 

MISURE  DI  PESI 


Pili 

MERCANTILI 

P5 
O 
© • 

5 ■ 

© 

ETTO- 

GRAM. 

DECA- 

GRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04900 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 , 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

j Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185  ! 

Quintale  di  libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliaro  di  libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

FEMI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

1 

3 

9,07185 
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MENTANA 


MISURE  LINEARI 


CANNA 

MERCANTILE 

METRI  j 

r 

* 5 

H 

Ui 

2 

U2 

5 - 

? « 
* *" 

u 

| DECIMALI 

Mezzo  Palmo 

0 

1 

2 

4500 

Palmo 

0 

2 

4 

9000 

2000 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

Il  Metro  equivale  a Palmi  4 
approssimativamente. 

CANNA 

ARCHITETTONICA 

Minuto 

0 

0 

0 

3724 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8019 

Palmo  di  Once  12 : . 

0 

2 

2 

3422 

Stajolo  di  Palmi  5.75 

1 

2 

8 

4075 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

4218 

Il  Mi  tro  equivale  a Palmi  4 
Once  5,355. 

CATKNA 

AGRIMENSORI  A 

Stajolo 

1 

2 

8 

4(575 

Catena  di  Stajoli  10 

12 

8 

4 

7650 

Dieci  metri  equivalgono  a 
Stajoli  7,784. 

j 

Digitìzed  by  Google 
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MENTANA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

lui 

11  A *281) 

DECIMALI 

Quartuccio 

c 

i 

3 

47 

Scorzo  di  Quartucci  4 

24 

5 

3 

87 

Quarta  di  Scorzi  3 a.... 

73 

6 

1 

62 

Rubbio  di  Quarte  4..., 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartuccio  1,63. 

294 

4 

6 

51 

TINO 

Foglietta . 

0 

4 

5 

5793 

Mezzo  di  Foglictte  2 

0 

9' 

i 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

Quartarolo  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quartaroli  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
le  2,1039. 

933 

4 

6 

5456 

Digitìzed  by  Google 
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MENTANA 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

x' 

H 

33 

s . 

H 

33 

£3 

u 

p> 

1 

£3  X 

‘r,  H 

H 

U 

DECIMALI 

Quartuccia  

0 

i 

2 

8305 

Foglietia  di  Quarluccc  A 

0 

5 

1 

322 

Boreale  di  Fogliclte  4 

2 

0 

5 

288 

Cugnatella  di  Boccali  4 

8 

B 

1 

152 

Barile  di  Boccali  28 

57 

E 

8 

OGGI 

Pelle  o Mastello  di  Cugnatclle  10 

82 

i 

1 

520 

Soma  di  Pelli  2 

1G4 

2 

3 

040 

Il  Litro  equivale  a Fogliti-' 

• 

la  1,  Quarluccc  3,7939. 

I 

' 

. 
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MENTANA 

M I S U R E DI  DESI 


PKII 

MERCANTILI 

X 

o 

G 

I * 
o 5=. 

r-  < 
H ss 
w e 

< a 

’w  < 

V ss 

2 C 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24;.. 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

- 3 

9,07185 

Quintale  di  libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliaro  di  Libbre  1000....... 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equicah  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3jo32 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 
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ROVIANO 


MISURE  LINEARI 


CAHA 

MERCANTILE 

5 

H 

S 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Mezzo  Palmo 

0 

1 

2 

4500 

Palmo 

0 

2 

4 

9000 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

2000 

Il  Metro  equivale  a Palmi  4 
approssimativamente. 

CAMMA 

ARCHITETTONICA 

Minuto 

0 

0 

0 

3724 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8619 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

3422 

1 

*) 

8 

4675 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

4218 

Il  Metro  equivale  a Palmi  4, 
Once  5,355. 

CATENA 

AUMMENS0H1A 

Stajolo 

1 

2 

S 

4675 

Catena  di  Stajoli  10 

12 

8 

4 

6750 

Dieci  metri  equivalgono  a 
Stajuli  7,784. 
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ROVIANO 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


aridi 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quartuecio 

G 

ì 

3 

408 

Coppa  di  quartucci  4 

24 

5 

3 

874 

Quarta  di  Coppe  3 

73 

G 

1 

G27 

Rubino  romano  di  Quarte  4... 

Dirci  Litri  e<]  invalgono  a 
Quar  luccio  1,03. 

294 

• 

4 

0 

51 

VISO 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Boccale  di  Foglietto  4 

1 

8 

2 

,3174 

Conca  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

Barile  romano  di  Conche  4 

Il  Litro  cijuicale  a Foglirt- 
tc  2,1939. 

58 

3 

4 

1501 

) 
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ROVIANO 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

LITRI 

K 

H 

13 

u 

a 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quartuccia 

0 

i 

2 

8305 

Foglietta  di  Quarluccie  4 .. .. 

0 

5 

ì 

322 

Boccale  di  Foglielte  4 

2 

0 

5 

288 

Cugnatclla  di  Boccali  4 

8 

2 

1 

152 

Barile  di  Boccali  28 

57 

4 

8 

0661 

Pelle  o Mastello  diCugnatcilc  10 

82 

1 

1 

520 

Soma  di  Pelli  2 

164 

2 

3 

040 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,  Quartucce  3,7939. 
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MISURE  DI  PESI 
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PESI 

MERCANTILI 

CHILOGR. 

ETTO- 

GRAM. 

DECÀ- 
GR  AM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

* 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

4 
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SIRIACO 

MISURE  LINEARI 


CAM  MA 

« 

W 

3 5 

1 

tu 

S « 

DECIMALI 

MERCANTILE 

u 

S 

« £ 

u 

a 

£ 5 

H 

O 

» 

Mezzo  Palmo 

0 

i 

2 

4500 

Palmo  

0 

2 

4 

9000 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

2000 

Il  Metro  equivale  a Palmi  4 
approssimativamente. 

CAMMA 

ARCHITETTONICA 

Minuto.' 

0 

0 

0 

3724 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

• 2 

1 

8G19 

i Palmo  di  Oncc  12 

0 

2 

3422 

Stajolo  di  Palmi  5.75 

1 

2 

8 

4675 

f Canna  di  Palmi  IO 

2 

2 

3 

4218 

Il  Metro  equivale  a Palmi 4, 
Once  5,355. 

CATE MA 

agrimensoria 

Stajolo 

1 

2 

8 

4675 

Catena  di  Stajoli  10 

12 

8 

4 

6750 

Dieci  metri  equivalgono  a 
Stajoli  7,784. 

Digitizetì  by  Gqogle 
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SIRIACO 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quartuccio 

6 

s 

ì 

81 

Coppa  di  Quartucci  4 

26 

0 

7 

24 

Quarta  di  Coppe  3 

78 

2 

1 

72 

Dubbio  di  Quarte  4 

312 

8 

6 

90 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Quartuccio  1,53. 

• 

TINO 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Mezzo  di  Fogliette  2 .. 

0 

9 

i 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

Quartarolo  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

{ Barile  di  Quarlaroli  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16 

933 

4 

6 

5456 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

te  2,1939. 

01*10 

I Foglietta 

0 

5 

5 

56 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

2 

2416 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

la  1,80. 

1 
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SUBIACO 

MISURE  DI  RESI 


PESI 

MERCANTILI 

CHILOGR. 

ETTO— 

GRAM. 

DECA- 

GRAM. 

GRAMMI 

B 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04900 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

rasi 

FBI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

.Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

0 

9,07185 

Digitized  by  Goo^lej 
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ELENCO  ALFABETICO 

DEI  COMUNI  DELLA  COMARCA  DI  ROMA 

•f-K  ì— 


Roma Misure  in  tutto  proprie  Tavola 

N.°  25. 

Affile Misure  Lineari,  di  Liquidi,  e di 

Pesi,  tome  Roma;  per  gli  Aridi 
come  Subiaco. 

Agosta Segue  in  tutto  Roma. 

Albano Segue  in  tutto  Roma. 

Angdillara Segue  in  tutto  Roma. 

Articoli  Corrado.  . . . Misure  Lineari,  di  Liquidi,  e di 

Pesi  come  Roma  ; per  gli  Aridi, 
come  Camerata 

Ardka Segue  in  tutto  Roma. 

Ariccia Segue  in  tutto  Roma. 

Arsoli Segue  in  tutto  Roma. 

Bracciano Segue  in  tutto  Roma. 

Camerata Misure  Lineari,  di  Liquidi,  e di 

Pesi  come  Roma;  per  gli  Aridi, 
come  Anagni,  Tavola  N.°  30. 

Campagnano Segue  in  tutto  Roma. 

Cantalcpo  Bardella  . . Segue  in  tutto  Roma. 

Canterano Misure  Lineari,  pel  Vino  c Pesi, 

come  Roma;,  per  gli  Aridi,  c 
Olio,  come  Subiaco. 

Capranica Segue  in  tutto  Roma. 

Casape  Segue  in  tutto  Roma 

Castel  Cuiodato  ....  Misure  Lineari,  di  Liquidi,  c di 

Pesi,  come  Roma;  per  gli  Aridi, 
come  Camerata. 

Castel  Gandolfo  ....  Segue  in  tutto  Roma. 

Castei.  Madama Segue  in  tutto  Roma. 

Castel  Nuovo  di  Porto.  Segue  in  tutto  Roma. 

Castel  S.  Pietro  ....  Segue  in  lutto  Roma. 
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Cave Misure  Lineari,  di  Liquidi,  e di 

Pesi  come  Roma;  per  gli  Aridi, 
come  Genazzano. 

Cerreto Misure  Lineari,  di  Liquidi,  e di 

Pesi  come  Roma;  per  gli  Aridi 
come  Subiaco. 

Cervara Misure  Lineari,  di  Liquidi,  e di 

Pesi,  come  Roma;  per  gli  Aridi 
come  Camerata. 

Cesano Segue  in  lutto  Roma. 

Ciciliano Misure  Lineari,  di  Liquidi,  e di 

Pesi,  come  Roma;  per  gli  Aridi 
come  Camerata. 

Civita  Lavinia Segue  in  tutto  Roma. 

Civitella  (di  Licenza).  . Segue  in  tutto  Roma. 

Civitella Misure  Lineari,  di  Liquidi,  c di 

Pesi  come  Roma;  per  gli  Aridi 
come  Subiaco. 

Civitella  S.  Paolo.  . . Segue  in  lutto  Roma. 

Colonna Segue  in  tutto  Roma. 

Cretone Misure  Lineari,  di  Liquidi,  c di 

Pesi  come  Roma  ; per  gli  Aridi 
- come  Camerata. 

Fiano Segue  in  tutto  Roma. 

Filacciano Segue  in  tutto  Roma. 

Formello Segue  in  tutto  Roma. 

Frascati Seghe  in  tutto  Roma. 

Gallicano Segue  in  tutto  Roma. 

Genazzano Misure  Lineari,  di  Liquidi,  c di 

Pesi  come  Roma  ; per  gli  Aridi 
propria.  Tavola  N.“  34. 

Genzano Segue  in  tutto  Roma. 

Gekano Misure  Lineari,  di  Liquidi,  e di 

Pesi  come  Roma  ; per  gli  Aridi 
come  Subiaco. 

Grottaferrata Segue  in  tutto  Roma. 

Guadagkolo Segue  in  tutto  Roma. 

Jenne Misure  Lineari,  di  Liquidi,  c di 

Pesi  come  Roma;  per  gli  Aridi 
come  Subiaco. 

Leprignano Segue  in  tutto  Roma. 


Digitized  by  Googl 


Licenza  . Segue  in  tutto  Roma. 

M .vociano  Pecorarf.ccio.  Segue  in  tutto  Roma. 

Marano  (di  Subiaco)  . , Segue  in  tutto  Roma. 

Marino Segue  in  tutto  Roma. 

Mazzano Misure  Lineari,  per  gli  Aridi,  Olio, 

e Pesi  come  Roma  ; pel  Vino 
. ' propria  Tavola  N.°  38. 

Mentana Misure  Lineari,  di  Liquidi,  c di 

Pesi  come  Roma;  per  gli  Aridi 
propria.  Tavola  N.“  42. 

Monte  Compatri  ....  Segue  in  tutto  Roma. 

Monte  Flavio Misure  Lineari,  di  Liquidi,  e di 

Pesi  come  Roma  ; per  gli  Aridi 
come  Camerata. 


Monte  Libretti Segue  in  tutto  Roma. 

Monte  Porzio Segue  in  tutto  Roma. 

Monte  Rosi  .......  Segue  in  tutto  Roma 

Montb  Rotondo Segue  in  tutto  Roma. 

■ Monticelli Misure  Lineari,  di  Liquidi,  c di 

Pesi,  come  Roma;  per  gli  Aridi 
come  Camerata. 

Montorio  Romano  ....  Segue  in  tutto  Roma. 

Moricone Segue  in  tutto  Roma. 

Morlcpo . Segue  in  tutto  Roma. 

Nazzàno Segue  in  tutto  Roma. 

Nemi  . . . . -.  Segue  in  tutto  Roma. 

Nerola Segue  in  lutto  Roma. 

Nettuno  ; . . Segue  in  tutto  Roma. 

Olevano Segue  in  tutto  Roma. 

Palestrina Segue  in  tutto  Roma. 

Palombar a Segue  in  tutto  Roma. 

Percii,e Misure  Lineari,  di  liquidi,  c di 

Pesi  come  Roma;  per  gli  Aridi, 
come  Camerata. 

Pisciano Misure  Lineari,  di  Liquidi,  c di 

• Pesi,  come  Roma;  per  gli  Aridi 

come  Gcnazzano.  . 

Poli Segue  in  tutto  Roma. 

Ponza Misure  Lineari,  di  Liquidi,  e di 

Pesi,  come  Roma;  per  gli  Aridi 
come  Subiaco. 
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Ponzano Segue  in  lutto  Roma. 

Riano Segue  in  tutto  Roma. 

Rignano  . . ■ Segue  in  tutto  Roma. 

Riofreddo Segue  in  tutto  Roma. 

Rocca  Canterano  . . . . Misure  Lineari,  pel  Vino,  e Pesi 

come  Roma;  per  gli  Aridi,  e 
Olio,  come  Subiaco. 

Rocca  ni  Cave Misure  Lineari,  di  Liquidi,  e di 

Pesi  come  Roma  ; per  gli  Aridi, 
come  Gcnazzano. 

Rocca  di  Papa Segue  in  tutto  Roma. 

Rocca  Giovane Misure  Lineari,  di  Liquidi,  e di 

Pesi  come  Roma  ; per  gli  Aridi, 
come  Camerata. 

Rocca  Priora Segue  in  tutto  Roma. 

Rocca  S-  Stefano  . . . Misure  Lineari,  di  Liquidi,  e di 

Pesi,  come  Roma  ; per  gli  Aridi, 
come  Camerata. 

Rojatb Misure  Lineari,  pel  Vino,  e Pesi, 

come  Roma;  per  gli  Aridi,  e 
Olio,  come  Subiaco. 

Roviano Misure  Lineari,  per  l’Olio,  e Pesi 

. come  Roma  ; per  gli  Aridi  come 
Camerata,  pel  Vino  propria.  Ta- 
vola N.  46. 

Sambuci Misure  Lineari,  di  Liquidi,  e di 


Pesi  come  Roma  ; per  gli  Aridi, 
come  Camerata. 

S.  Angelo  in  Capoccia  . Misure  Lineari,  di  Liquidile  di 
. Pesi,  come  Roma  ; per  gli  Aridi 

come  Camerata. 


S.  Gregorio Segue  in  tutto  Roma. 

S.  Oreste Segue  in  tutto  Roma. 

S.  Polo  de’  Cavalieri . . Misure  Lineari,  di  Liquidi,  e di 

Pesi,  come  Roma;  per  gli  Aridi, 
come  Camerata. 

S.  Vito Misure  Lineari,  di  Liquidi,  e di 

Pesi,  come  Roma  ; per  gli  Aridi, 
come  Gcnazzano. 

Saracinesco Misure  Lineari,  di  Liquidi,  e di 

Pesi,  come  Roma,  per  gli  Aridi, 
come  Camerata. 
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Scarpa Misure  Lineari,  di  Liquidi,  e di 

Pesi,  come  Roma;  per  gli  Aridi, 
come  Camerata. 

Scrofano Segue  in  tutto  Roma.  : 

Stazzano Segue  in  tutto  Roma. 

Subiaco Misure  Lineari,  pel  Vino,  c Pesi, 

come  Roma;  per  gli  Aridi,  e 
Olio  proprie.  Tavola  N.  50. 

Tivoli Segue  in  tutto  Roma. 

Tossita Segue  in  tutto  Roma. 

Tbevignano Segue  in  tutto  Roma. 

Valle  Pietba Misure  Lineari,  di  Liquidi,  e di 

Pesi,  come  Roma  ; per  gli  Aridi,  > < 

come  Camerata. 

Valleinfseda Segue  in  tutto  Roma. 

VicovABo Segue  in  tutto  Roma. 

VrvABo Segue  in  tutto  Roma. 

Zagabolo Segue  in  lutto  Roma. 
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PROVINCIA 


DI 

ANCONA 
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MISURE  LINEARI 


Varie  sono  le  Misure  Lineari  che  si  usano 
nella  Provincia  di  Ancona. 

Le  principali  sono  il  Braccio,  e il  Piede. 

Il  primo  suol  dividersi  in  Braccio  da  Tele, 
e Panni,  da  Seterie,  e Drappi,  e in  qualche  luogo 
da  Fettuccie. 

L’ altro  si  divide  in  Piede  Agrimensorio,  da 
Fabbrica,  e da  Legname. 

Queste  misure  variano  nelle  loro  lunghezze, 
e nelle  loro  suddivisioni.  Il  braccio  di  Ancona 
suol  dirsi  il  terzo  della  Canna  mercantile  romana, 
cioè  0“  664;  è però  effettivamente  più  corto,  come 
si  pone  nella  Metrologia,  equivalendo  a 0."  6639658. 
Alcuni  lo  dividono  in  Once  12,  altri  in  8. 

In  altri  luoghi  il  Braccio  è lungo  quanto  il 
Passetto  architettonico,  cioè  tre  palmi  della  Canna 
architettonica  romana, equivalente  a 0.“  670265465. 

La  comune  divisione  del  Piede  è di  Once  12.  In 
alcuni  luoghi  si  usa  la  Canna  di  1 0 piedi , e il 
piede  è diviso  in  2 1 , o 22  Once.  Si  usa  altra  Canna 
detta  Comune  composta  di  Braccia  tre,  e il  Brac- 
cio si  divide  in  Once  40. 

Finalmente  in  altri  luoghi  è in  vigore  una 
piccola  misura  lineare  detta  Palmo,  corrispondente 
al  Palmo  della  Canna  architettonica  romana. 

Deve  poi  notarsi,  che  alcuni  Comuni  invece 
di  adattarsi  alle  misure  che  sono  in -uso  nella  Pro- 
vincia, adoperano  misure  di  altre  province. 
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MISURE  DI  CAPACITA’  PER  GLI  ARIDI 


La  misura  comune  è il  Rubbio.  Il  Rubbio  si 
compone  di  Coppe,  la  Coppa  di  Provende.  Il  nu- 
mero delle  Provende  delle  quali  si  compone  la 
Coppa  è vario. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PEL  VINO,  OLIO 
ED  ALTRI  LIQUIDI 


La  misura  di  capacità  pel  Vino  è il  Barile : 
generalmente  parlando  la  Soma  si  forma  di  Ba- 
rili 2.  In  qualche  luogo  però  Barili  4 formano  la 
Soma.  Il  Barile  contiene  un  numero  di  Boccali. 
Questo  numero  è variabile  presso  i diversi  luoghi, 
e perciò  v’è  il  Barile  di  24,  25,  30,  e 32  Boc- 
cali. Il  Boccale  poi  si  divide  in  4 Fogliette.  La 
Soma  di  Mosto  in  Ancona  è di  Boccali  24. 

Una  misura  detta  Metro , la  quale  contiene 
un  dato  numero  di  Boccali  serve  per  1*  Olio.  In 
altri  luoghi  la  misura  dell’ Olio  dicesi  Cannata.  In 
Ancona  il  Metro  per  l’Olio  contiene  Boccali  12. 
In  Arcevia  la  Cannata  è di  Boccali  10.  Il  boc- 
cale è di  Fogliette  4,  e la  Foglietta  è divisa  o 
in  quattro  Misurelle  o in  Quartucce.  Molti  luoghi 
usano  per  l’ Olio  la  Soma  di  un  dato  numero  di 
Boccali. 
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G3 

PESI 


La  libbra  romana,  generalmente  parlando,  è 
il  Peso  in  uso  nella  provincia  di  Ancona.  In  que- 
sta Città  però  la  libbra  è più  piccola  della  ro- 
mana- Questa  equivale  a grammi  339,07184,  e 
l’Anconitana  è di  grammi  329,5825.  La  libbra 
di  Ancona  si  divide  in  Once  12,  ma  1’  Oncia  si 
divide  in  Ottave  8,  e l’Ottava  in  Denari  3. 
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•ANCONA 

MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

MERCANTILE 

• METRI  | 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 
. TRI 

DECIMALI 

Oncia.......... .. 

0 

0 

* 

5 

53304 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

3 

19824 

Braccio  di  Once  12 

0 

6 

6 

39658 

Dieci  Braccia 

6 

6 

3 

96580 

Il  Metro  equivale  a lìrac 

, 

ciò  1,500. 

AGRIMENSORI» 

Minuto 

0 

0 

0 

3723 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

' 1 • 

8617 

Piede  di  Once  22 

0 

4 

0 

9571 

Canna  di  Piedi  10  

4 

0 

9 

5709 

FI  Metro  equivale  a ' Pie - 

‘ 

di  2,44. 

• 
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, ANCONA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

5 

H 

3 

2 

H 

2 

5 

w 

Q 

CENTIL1—  1 
TRI 

DECIMALI 

Provenda 

8 

7 

7 

022 

Coppa  di  Provende  4 

35 

0 

8 

100 

Rubino  di  Coppe  8 

280 

G 

4 

800 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Provenda  1,14. 

vno 

Foglietta 

0 

3 

6 

250 

Boccale  di  Fogl  ielle  4 

1 

4 

5 

000 

Barile  di  Boccali  24 

34 

8 

0 

000 

Soma  di  Barili  2 

G9 

6 

0 

000 

H Litro  equivale  a Foglie t- 

te  2,75. 

OLIO 

Misurella 

0 

0 

9 

3386 

Foglietta  di  Misurcllc  4 

0 

3 

7 

3543 

Boccale  di  Fogliette  4 

1 

4 

9 

4175 

Metro  di  Boccali  12 

17 

9 

3 

0100 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

te  2,67. 

Digitized  by  Google 


ANCONA 

MISURE  DI  PESI 
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AftCEVIA 

MISURE  LINEARI 


69 


ARCE  VI  A 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


• 

AUDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

f 

Provenda 

7 

0 

ì 

62 

Coppa  di  Pro vende  5 

35 

0 

8 

10 

Rubbio  di  Coppe  8 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Provenda  1,42. 

280 

6 

4 

80 

VIIO 

Foglietta!.. 

0 

5 

0 

861 

Boccale  di  Fogliette  4... , 

2 

0 

3 

443 

Soma  di  Boccali  50 , ' 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,96. 

101 

7 

' 2 : 

160 

OLIO 

• 

Qudrtuccio...; 

0 

1 

4 

040 

i . 

Foglietta  di  Quartucoi  4 

0 

5 

6 

159 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

4 

035 

Cannata  di  Boccali  10 

Il  Litro  equivale  a Foglici - 

22 

i 

' 6 

350 

la  1,78. 

> . 

. ’ 
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ARCEVIA 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CH1LOGR. 

ETTO- 

GRAM. 

è i 
s s 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  21 

0 

0 

0 

1,177  ! 

Oliava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

FBI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  21 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 
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BARBARA 

MISURE  LINEARI 


■BACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Oncia 

0 

0 

5 

58555 

Mezzo  Braccio , 

0 

3 

3 

51327 

Braccio  di  Once  12 

0 

6 

7 

02655 

Dieci  Braccia 

6 

7 

0 

26550 

Il  Metro  equivale  a Brac - 

ciò  1,49. 

PIEDE 

AGRLWKNSORIO 

Minuto 

0 

0 

0 

3723 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8617 

Piede  di  Once  22 

0 

4 

0 

9571 

Canna  di  Piedi  10 

4 

0 

9 

5709 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

di  2,44. 

Digitized  by  Google 


72 


BARBARA 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


G6 

ARIDI 

$ 

L1TR 

G 

G 

w 

a- 

H 05 
r.  h 
OH 

u 

DECIMALI 

Provenda 

8 

7 

7 

022 

Coppa  di  Provende  4 . 

35 

0 

8 

100 

Rubbio  di  Coppe  8 

280 

6 

4 

800 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Provenda  1,14. 

VIIO 

0 

5 

0 

8610 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

0 

3 

4432 

Barile  di  Boccali  16 

32 

5 

5 

0910 

Soma  di  Barili  4 

130 

2 

0 

3650 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
j la  1,96. 

OLIO 

0 

5 

6 

1590 

Boccale  di  Foglielte  4 

2 

2 

4 

6352 

Soma  di  Boccali  64 

143 

7 

6 

6528 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,78. 

Digiìized-by  Google 


73 


1!A  UBA  HA 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CHI  LOG  R. 

ETTO- 

GRAM. 

i * 

g s 

GRAMMI 

K 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04900 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,250 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

« » 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04900 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,250 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Digitized-by  Google 


CAMERATA 


MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Oncia 

0 

0 

5 

53301 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

3 

19824 

Braccio  di  Once  12 

0 

6 

6 

39658 

Dicci  Braccia 

6 

6 

3 

96580 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,506. 

• 

PIEDE 

AGRIMENSORIO 

» 

Minuto 

0 

0 

o 

0 

3723 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

1 

8617 

Piede  di  Once  22 

0 

4 

0 

9571 

Canna  di  Piedi  10.... 

4 

0 

9 

5709 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,44. 

Digitized  by  Googli 


CAMERATA 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI  | 
1 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Provenda 

8 

7 

7 

022 

Coppa  di  Provetade  4 

35 

0 

8 

100 

Rubbio  di  Coppe  8 

280 

6 

4 

800 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Provenda  1,14. 

ino 

Foglietta 

0 

3 

6 

22 

Boccale  di  Foglictte  4 

1 

4 

5 

00 

Soma  di  Boccali  50 

72 

5 

0 

00 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

te  2,76. 

OLIO 

Misurella 

0 

0 

9 

3386 

Foglietta  di  Misurclle  4 

0 

3 

7 

3543 

Boccale  di  Fogliette  4 

1 

4 

9 

4175 

Metro  di  Boccali  12 

17 

9 

3 

0100 

[1  Litro  equivale  a Fogliet- 

te  2,67. 

Digitìzed  by  Googlc 


70 


CAMERATA 

MISURE  DI  PESI 


PERI 

CHILO - 
GRAM. 

ETTO- 

GRAM. 

DECA- 

GRAM. 

Denaro 

0 

0 

0 

Ottava  di  Denari  3 

■m 

ni 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

2 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  3,03. 


77 


CASTEL  FIDARDO 


MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

' MERCANTILE 

METRI  ! 

DECIME-  j 
TRI 

CENTIME- 

TRI 

; 

DECIMAI.! 

1 

Oncia 

0 

0 

5 

58555 

Mezzo  Braccio....... 

0 

3 

3 

51327 

Braccio  di  Once  12 

0 

6 

7 

02655 

Dieci  Braccia..., 

6 

. 

7 

0 

26550 

Il  Metro  equivale  a Brac- 

ciò  1,49. 

CABINA 

AUCI11  TETTONICA 

Minuto 

0 

0 

0 

37233 

Oncia  di  Minuti  5 ,... 

0 

0 

1 

861G4 

Palmo  di  Once  12....' 

0 

2 

2 

34023 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

40230 

Dieci  Canne 

22 

3 

4 

02300 

Il  Metro  equivale  a Can- 

na  0,447. 

Bìgitized  by  Google 


78 

CASTEL  FIDARDO 


MISURE  LINEARI 


PIEDE 

agrimensore 

MUTUI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

3723 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

ì 

8G17 

Piede  di  Once  21 

0 

3 

9 

0954 

Canna  di  Piedi  10 

3 

9 

0 

9540 

Il  Metro  equivale  a Pie - 

> di  2,55. 

|l 

PIEDE 

DA  LEGNAME 

Oncia 

0 

0 

1 

8G1G8 

Il 

Mezzo  Piede 

0 

1 

G 

75517 

Piede  di  Once  18 

0 

3 

3 

51031 

Dicci  Piedi 

3 

3 

5 

10340 

Il  Metro  equivale  a Pie - 

di  2,«J84. 

♦ 

Digitized  by  Google 


79 


CASTEL  FIDARDO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

H se 
r.  h 

Cd 

_ 1 

DECIMALI 

Provenda 

8 

7 

7 

022 

Coppa  di  Provende  4 

35 

0 

8 

100 

Rubbio  di  Coppe  8 

280 

c 

4 

800 

Dieci  Litri  equivalgono . a 

Provenda  1,14. 

VINO 

Foglietta . 

0 

5 

0 

860 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

0 

3 

4432 

Barile  di  Boccali  24 

48 

8 

2 

637 

Soma  di  Barili  2 

97 

6 

5 

274 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

ta  1 ,9G. 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

6 

159 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

4 

6352 

Metro  di  Boccali  7 | 

16 

8 

4 

763 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

ta  1,78. 

Digitized.by  Google 


80 

CASTEL  FIDANDO 

MISURE  DI  PESI 


pem 

MERCANTILI 

OS 

c 

o 

mi 

u 

è Ss 
H ^ 
r-  CC 
Ui  O 

■ iJ 
< 

’-J  < 

Uì  fi£ 
Q C 

(.DAMMI 
E - 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8.: 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 .'....  . 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

. 7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Onrc  11,5. 

PEM! 

PEI  MEDICINALI 

# 

Gràno 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 . 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 ... 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

■ - — 

Digìtized  by  Google 


81 

CASTEL  LEONE 


MISURE  LINEARI 


. 

BRACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

— 

DECIME-  | 
TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Oncia 

0 

0 

5 

58555 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

3 

51327 

Braccio  di  Once  12 

0 

G 

7 

02655 

Dieci  Braccia ... 

G 

7 

0 

26550 

Il  Metro  equivale  a Rene- 

I eia  1,4919. 

! 

PIEDE 

AGRIMENSORE 

Minuto 

0 

0 

0 

3707 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8530 

IN'edc  di  Once  22  3/5 

0 

4 

1 

8916 

Canna  di  Piedi  10 

4 

1 

8 

9159 

Il  Metro  equivale  a Piedi  2,  38. 

1 

6 


Digitized  by  Google 


82 


CASTEL  LEONE 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


- 

, 

H 

3 

ARIDI 

P- 

3 

0 

H PS 

Y.  H 
(d 

DECIMALI 

p 

Provenda 

7 

0 

ì 

62 

Coppa  di  Provendo  5 

35 

0 

8 

10 

Rubbio  di  Coppe  8 

280 

6 

4 

80 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Provenda  1,  42. 

1 

VIRO 

Foglietta 

0 

7 

8 

057 

Boccale  di  Foglictlc  4 

3 

1 

2 

229 

Soma  di  Boccali  48 

149 

8 

-6 

992 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,28. 

OLIO 

Quartuccio 

0 

1 

4 

040 

Foglietta  di  Quartucci  4 

0 

5 

6 

159 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

4 

635 

Cannata  di  Boccali  10 

22 

4 

6 

350 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,  78. 

1 

I 


Qigitized  by  Google 


83 

CASTEL  LEONE 


MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

ai 

c 

o s 

H < 

H ÉB 
u o 

1 • 

< +■- 

'-J  -f 

w ac 
fi  O 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24  

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 ... 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

■ 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

• 

0 

0 

0 

0,01906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Digitized  by  Google 


Hi 

CORINALDO 

MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Oncia  

0 

0 

5 

62917 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

3 

77504 

Braccio  di  Once  12.... 

0 

6 

7 

55008 

Dieci  Braccia 

c 

7 

5 

50080 

fi  Metro  equivale  a 

Brac- 

ciò  1,48. 

MEZZA  CAZZA 

ROMANA 

Un  quarto  di  Palmo.... 

0 

2 

4 

89871 

Mezza  Canna 

0 

9 

• 

9 

59480 

Il  Metro  equivale  a 

Mena 

Canna  1,  004. 



85 

CORINAJLDO 


MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGRIMENSORI!) 

METRI 

3 s 

U H 

Cd 

Q 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

3722 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8610 

Piede  di  Once  30  3/5 

0 

5 

6 

9676 

Canna  di  Piedi  10 

5 

G 

9 

6760 

Il  Metro  equivale  a Pie - 

. 

de  1,  755  * 

PIEDE 

DA  LEGNAME 

Oncia 

0 

0 

1 

86168 

Mezzo  Piede 

0 

1 

G 

75517 

Piede  di  Once  18 

0 

3 

3 

51034 

Dieci  Piedi 

3 

3 

5 

10340 

Il  Metro  equivale  a Piedi 

2,984. 

Digifeed  by  Googl 


8' 


Foglietta 0 5 0 8G10 

i Boccale  di  Foglielte  4 2 0 3 4432 

1 Barile  di  Boccali  30 61  0 3 2960 

Soma  di  Barili  2 122  0 6 5920 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,96. 


Foglietta 0 

Boccale  di  Foglielte  4 2 

Soma  di  Boccali  60 134 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,78. 


8 1120 


87 


CORINALDO 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CIIILOGR. 

ii 

W w 

< *35 
u < 
W BS 

a o 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

. 2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PERI 

PEI  MEDICINALI 

• 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

! Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Digìtized  by  Googl 


88 


JESI 

MISURE  LINEARI 


JESI 

MISURE  LINEARI 


89 


AGKIMENSORIO 


5 n £ h * decimali 

•“  H .r* 


0 0 0 3723 


Oncia  di  Minuti  5.. 


0 0 1 8G17 


Piede  di  Once  21  i. 


0 1 0 0262 


Canna  di  Piedi  IO. 


0 0 ! 2625 


Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2, 498. 


PIEDE 

I)A  FABBRICA  E DA  LEGNO 


0 3 33562 


Mezzo  Piede. 


20  01372 


Piede  di  Once  12 . 


4 0 02625 


Dieci  Piedi 


00  26250 


Il  Metro  equivale  u Pie- 
di 2,49. 


Digitized  by  Google 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

si 

u 

u 

fi 

iax 

-miMao 

DECIMALI 

Provenda 

7 

0 

i 

62 

« 

Coppa  di  Provende  5 

35 

0 

8 

10 

Rubbio  di  Coppe  8 

280 

6 

4 

80 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Provenda  1,42. 

vino 

Foglietta 

0 

5 

0 

8610 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

3 

4432 

Barile  di  Boccali  16 

32 

5 

5 

0910 

Soma  di  Barili  4 

130 

2 

0 

3650 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

la  1,90.  . 

OLIO 

« 

Foglietta 

0 

5 

6 

1590 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

4 

6352 

Soma  di  Boccali  64 

■143 

7 

6 

6528 

fi  Litro  equivale  a Foglici • 

tu  1,78. 

Digitized  by  Google 


JESI 

MISURE  DI  PESI 


91 


PENI 

MERCANTILI 

CUI  LOG  II. 

ETTO- 

GRAM. 

2 

v < 
U1  X 

a c 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,049.00 

Denaro  di  Grani  21 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,25G 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

1 

3 

9,07185 

Digitized  by  Google 


92 

MONTALBODDO 

MISURE  LINEARI 


93 

MONTALBODDO 

MISURE  LINEARI  « 


BRACCIO 

DA  FETTUCCE 

H 

M 

s 

DECIME 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

: 

DECIMALI 

! 

: Oncia  

0 

0 

5 

28632 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

i 

71790 

Braccio  di  Oncc  12 

0 

6 

3 

43580 

Dieci  Braccia 

G 

3 

4 

35800 

17  Metro  equivale  a Rrac- 
cio  1,576. 

PIEDE 

AGRIMENSORI!) 

Minuto 

0 

0 

0 

4561 

Oncia  di  Minuti  10 

0 

0 

4 

5615 

Piede  di  Once  10 

0 

4 

5 

6153 

Canna  di  Piedi  IO 

4 

5 

6 

1529 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,19. 

Digitized  by  Google 


94 

MONTALBODDO 

* MISURE  LINEARI 


PIEDE 

DA  PABBHICA 

H 

u 

53 

DECIME-  1 
• TRI 

1 

H 

5 5 

H H 
se 
js 
o 

DECIMALI 

Oncia 

0 

0 

2 

95660 

Mezzo  Piede 

0 

1 

7 

73960 

Piede  di  Once  12 

0 

3 

5 

47928 

Dieci  Piedi 

3 

5 

4 

7928U 

Il  Metro  equivale  a 

Pie- 

di  2,818. 

PIEDE 

DA  LEGNAME 

Oncia 

0 

0 

3 

27221 

Mezzo  Piede 

0 

1 

9 

63324 

Piede  di  Once  12 

0 

3 

9 

26649 

Dieci  Piedi  

3 

9 

2 

66490 

Il  Metro  equivale  a 

Pie- 

di  2,516. 

95 


MONTA LKODDO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

5 

H 

«3 

Uà 

Q. 

H * 

r.  ^ 
u a 
u 

DECIMALI 

Provenda  

8 

7 

7 

022 

Coppa  di  Provende  A 

35 

. 0 

8 

100 

Rubbio  di  Coppe  8 

280 

6 

4 

800 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Prove  mia  1,14. 

vino 

■ 

Foglietta 

0 

5 

0 

861 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

3 

4432 

Barile  di  Boccali  30 

61 

0 

3 

296 

Soma  di  Barili  2 

122 

0 

6 

592 

Il  Litro  equivale  a Fogliti- 

la  1,96. 

OLIO 

Quartuccio 

0 

i 

4 

040 

Foglietta  di  Quarlucei  4 

0 

5 

G 

159 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

4 

635 

Cannata  di  Boccali  10 

22 

4 

6 

350 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

la  1,78. 

Digitized  by  Google 


MONTALBODDO 

MISURE  DI  PESI 


rni 

MERCANTILI 

CIIILOGR. 

é » 

S s 

a a 

3 Ì 

u su 

a o 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

} 

jj  Grano  di  21/24 

0 

u 

0 

0,04906 

l 

||  Denaro  di  Grani  24 »... 

0 

0 

1,177 

Oliava  di  Denari  3 

0 

D 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

D 

2 

8,256 

| Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 
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Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,78. 


LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

8 

7 

7 

022 

35 

0 

8 

100 

280 

6 

4 

800 

0 

5 

0 

8610 

2 

0 

3 

4432 

61 

0 

3 

2960 

122 

0 

6 

5920 

0 

1 

4 

040 

0 

5 

6 

159 

2 

2 

4 

635 

22 

4 

6 

350 
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V ACCADILE 


MISURI-:  DI  PESI 


PERI 

MERCANTILI 

CIIILOGR. 

é * 
e s 

a a 

DECA- 

GRAN. 

GRAMMI  | 
E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256  ì 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906  ; 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

1 Libbra  di  Once  12 

0 

i 

B 

9,07185 

-H  9 


ELENCO  ALFABETICO 


DEI  COMUNI  DELLA  PROVINCIA  DI  ANCONA 

-♦Hi*  — 


Ancona Misure  in  tutto  proprie.  Tavola 

N.°  65. 

Agculiano Segue  in  tutto  Ancona. 

Arcevia Misure  Lineari,  di  Olio  e Fino 

proprie;  di  Pesi  come  Roma.  Ta- 
vola N.°  08. 

Avacblli Misure  Lineari,  di  Olio , e Vino 

come  Arcevia  ; per  gli  Aridi, 
come  Jesi;  pel  Peso  come  Roma. 

Barbara Piede  Agrimensorio  proprio;  Canna 


Mercantile  come  Arcevia;  Misure 
per  gli  Aridi  come  Ancona;  di 
Liquidi  come  Jesi;  di  Pesi  come 
Roma.  Tavole  N.°71. 


Belvedere Segue  in  tutto  Barbara. 

Camerano Segue  in  tutto  Ancona. 

Camerata Piede  Agrimensorio  proprio  ; Canna 

Mercantile  come  Ancona;  Misuro 
di  Aridi,  Olio,  e Pesi  come  An- 
cona; di  Vino,  propria.  Tavo- 
la N.°  74. 


Castel  Bellino Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Liquidi 

come  Jesi;  di  Pesi  come  Roma. 

Castel  d1  Emilio  ....  Segue  in  tutto  Ancona. 

Castel  Ferretti  ....  Segue  in  tutto  Ancona. 

Castel  Fidardo  ....  Misure  Lineari  proprie;  di  Aridi 

come  Ancona;  di  Liquidi  come 
Osimo  ; di  Pesi  come  Roma.  Ta- 
vola N."  77. 

Castel  Leone Piede  Agrimensorio  proprio;  Canna 

Mercantile  come  Arcevia;  Misure 
di  Aridi  come  Jesi;  di  Vino  prò- 


*20 


pria;  di  Olio  coinè  Roma.  Ta- 
vola N.”  81 . 

Castel  Pi. amo Misure  Lineari,  c di  Liipiidi  come 

Jesi;  di  Aridi  come  Ancona;  di 
Pesi  come  Roma 

Castiglione  ( di  Arccvia).  Misure  Lineari , e di  Liquidi  come 

Arccvia  ; di  Aridi  come  Jesi  ; 
di  Pesi  come  Roma. 

Caudino Segue  in  tutto  Castiglione. 

Cui  ah  a valle Segue  in  tutto  Ancona. 

Corinaldo Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Liquidi 

proprie;  di  Pesi  come  Roma. 
Tavole  N.°  81. 

Falconara Segue  in  tutto  Ancona. 

tì allignano Segue  in  tutto  Ancona. 

Jesi Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Liquidi 

proprie,  di  Pesi  come  Roma.  Ta- 
vola N.  88. 

I.oiietello Misure  Lineari,  e di  Liquidi  come 

Arcevia  ; di  Aridi  come  Jesi;  di 
Pesi  come  Roma. 

Majolati Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Liquidi 

come  Jesi,  di  Pesi  come  Roma. 

Massaccio  . . , Segue  in  tutto  Majolati. 

Me  ruo Segue  in  tutto  Majolati. 

Muntalboddo  Misure  Lineari  proprie;  di  Aridi 

come  Ancona;  di  Liquidi  come 
Corinaldo  ; di  Pesi,  come  Roma. 
Tavola  N.°  92. 

Montale Misure  Lineari,  e di  Liquidi  come 

Arcevia;  di  Aridi  come  Jesi;  di 
Pesi  come  Roma. 

Montecakotto Misure  Lineari  e di  Liquidi  come 

Jesi  ; di  Aridi  come  Ancona;  di 
Pesi  come  Roma. 

Monte  Marciano  ....  Misure  Lineari  , di  Aridi,  Olio,  c 

Pesi  come  Ancona  ; di  Vino  co- 
me Camerata. 

Monte  Nuovo Misure  Lineari  e di  Liquidi,  pro- 

prie ; di  Aridi  come  Ancona;  di 
Pesi  come  Roma.  Tavola  N.°  97. 
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Monte  Robekto Misure  Lineari,  e di  Liquidi  come 

Jesi  ; di  Aridi  come  Ancona  ; di 
Pesi  come  Roma. 

Monte  S.  Vito Misure  Lineari  proprie;  di  Aridi, 

Olio,  e Pesi  come  Ancona  ; di 
Vino  come  Camcrala.  Tavo- 
la N."  101. 

Monte  Siccho Segue  in  tutto  Ancona. 

Morbo Misure  Lineari,  e di  Liquidi  come 

Jesi;  di  Aridi  come  Ancona;  di 
Pesi  come  Roma. 

Mosciano Misure  Lineari,  di  Aridi,  c di  Li- 

quidi come  Jesi;  di  Pesi  come 
Roma. 

Nidastore Misure  Lineari,  e di  Liquidi  come 

Ari  evia  ; di  Aridi  come  Jesi;  di 
Pesi,  come  Roma. 

Ofeagna Segue  in  tutto  Ancona. 

Osiuo Misure  Lineari,  c di  Liquidi  pro- 

prie; di  Aridi  coinè  Ancona;  di 
Pesi  come  Roma.  Tav.  N.°  104. 

Palazzo Misure  Lineari,  c di  Liquidi  come 

Arcevia;  di  Aridi  come  Jesi;  di 
Pesi  come  Roma. 

Paterno Segue  in  tutto  Ancona 

Piticcmo. Misure  Lineari,  c di  Liquidi  come 

Arcevia;  di  Aridi  come  Jesi,  di 
Pesi  come  Roma. 

Poggio  Ccpo Misure  Lineari,  di  Aridi,  c Liquidi 

come  Jesi  ; di  Pesi  come  Roma. 

Poggio  S.  Marcello,  . . Misure  Lineari,  e di  Liquidi  come 

Jesi;  di  Aridi  come  Ancona;  di  - 
Pesi  come  Roma. 

Polverigi Segue  in  tutto  Ancona. 

'Rosora Misure  Lineari,  e di  Liquidi  come 

Jesi;  di  Aridi  come  Ancona;  di 
Pesi  come  Roma. 

S.  .Marcello Segue  in  tutto  Ito-ora. 

S.  Paolo Misure  Lineari,  di  Aridi  c Liquidi 

come  Jesi  ; di  Pesi  come  Roma 

S.  Pietro Misure  Lineari,  c di  Liquidi  come 
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Ai  ce  vis;  di  Aridi  come  Jesi;  di 
Pesi  come  Roma. 

Scisciano Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Liquidi 

come  Jesi;  diPesi,  come  Roma. 
Serba  he’ Conti Piede  Agrimensori  proprio;  Brac- 


cio Mercantile,  Canna  Architet- 
tonica, c Piede  da  Legname  come 
Osimo;  di  Aridi  come  Ancona; 
di  Liquidi  come  Jesi  ; di  Pesi 
come  Roma.  Tavola  N.°  108. 

Siuolo Segue  in  tutto  Ancona. 

Stafeolo Piede  Agrimensori  proprio;  Brac- 


cio Mercantile,  Canna  Architet- 
tonica, e Piede  da  Legname  to- 
me Osimo  ; Aridi  come  Ancona; 
Liquidi  come  Jesi  ; Pesi  come 
Roma.  Tavola  N.°  1 12. 

Umana Segue  in  tutto  Ancona. 

Vaccarile Misure  Lineari  proprie;  Aridi  come 

Ancona  ; Vino  come  Corinaldo; 
Olio  come  Arcevia;  Pesi  come 
Roma.  Tavola  N.®  116. 
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MISURE  LINEARI 


Le  Misure  Lineari  della  Provincia  di  Ascoli 
sono  : 

Il  Braccio  Mercantile  che  serve  per  misurare 
Panni,  Tele,  Seterie,  ecc.  Questo  equivale  al  Pas- 
setto Romano.  Si  trova  diviso  in  Once  18,36  ecc., 
ma  nelle  nostre  Tavole  è stato  sempre  diviso  in 
Once  12. 

Il  Piede  il  quale  si  distingue  in  Piede  da 
Fabbrica , da  Legname,  e Agrimensori.  Questa  mi- 
sura si  divide  in  Once  , ma  varia  nel  numero  ; 
così,  per  esempio,  il  Piede  da  Legname  è diviso 
in  Once  18  ; l’Agrimensorio  in  Once  29  4/5. 

In  alcuni  luoghi  è in  uso  la  Canna  Architet- 
tonica la  quale  si  divide  come  la  Romana  in  Palmi, 
Once,  e Minuti.  La  Canna  Architettonica  Ascolana, 
stando  alla  esatta  misura,  è più  piccola  della  Ro- 
mana ; la  differenza  è insensibile,  perchè  in  Mille 
canne  risulta  appena  di  circa  Decimetri*  2. 

A norma  delle  Misure  date  dal  Censo , la 
massima  variazione  si  trova  nel  Piede  Agrimen- 
sori©, poiché  il  Piede  Ascolano  è di  Metri  0,554; 
quello  di  S.  Benedetto  di  Metri  0,424;  quello  di 
Ancarano  di  Metri  0,284. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  GLI  ARIDI 


La  Misura  per  gli  Aridi  è il  Rubbio,  e due 
Sacchi  formano  il  Rubbio.  Quindi  il  Sacco  si  di- 
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vide  in  quattro  Quarte,  la  Quarta  in  quattro  Cop- 
pi o Provende,  e il  Coppo  o Provenda  è la  parte 
più  piccola  del  Rubbio.  Questa  misura  è comune 
in  tutta  la  Provincia  Ascolana. 

MISURE  DI  CAPACITA'  PEL  VINO,  OLIO 
ED  ALTRI  LIQUIDI 


Pel  Vino  si  usa  il  Barile,  il  quale  però  va- 
ria nel  numero  dei  Boccali  che  contiene.  Il  Boccale 
si  compone  di  quattro  Fogliette , ma  questa  Fo- 
glietta è variabile  anch’  essa , poiché  in  Ascoli  è 
di  Litri  0,487 1 , e il  Barile  di  Boccali  27  cor- 
risponde a Litri  52,50;  in  Force  è di  Litri  0,639, 
e il  Barile  di  Boccali  22  equivale  a Litri  56,25. 

Il  Metro  è la  misura  per  l’Olio,  il  quale  si 
divide  in  Caldai  oli,  il  Caldarolo  in  Boccali,  il  Boc- 
cale in  Fogliette , e la  Foglietta  in  Quarlucce.  Non 
è però  questa  sempre  eguale  nei  Comuni  Ascolani  , 
giacché,  per  esempio,  in  Ascoli  il  Litro  contiene 
circa  tre  fogliette,  e in  Force  foglietta  1,36. 

PESI 


In  tutta  la  Provincia  di  Ascoli  si  usa  la  Lib- 
bra Romana,  ad  eccezione  del  Comune  di  S.  Bene- 
detto, che  segue  la  Libbra  di  Fermo  più  piccola 
della  Romana.  In  alcuni  luoghi  si  distingue  la 
Libbra  grossa  da  Stadera,  dalla  piccola  detta  da 
Bilancia.  Il  Chilogrammo  equivale  a Libbre  2,83 
da  Stadera,  e a Libbre  2,94  da  Bilancia. 

Si  deve  notare  : 


ni 
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1. °  Che  le  Tavole  (li  ragguaglio  del  Regno 
Italico  eguaglierebbero  la  libbra  di  Ascoli  a quella 
di  Fermo,  il  che  non  si  verifica. 

2. °  Che  la  libbra  grossa  serve  solo  pei  pesi 
di  generi  voluminosi,  come  Canapa,  Lino,  Tieno, 
Carbone,  Legna,  ecc.,  quando  superano  il  peso  di 
libbre  25. 

3. °  Che  il  Caldarolo  d’ Olio  si  considera  di 
libbre  15  quando  l’Olio  è di  prima  qualità. 
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A SCOLI 

MISURE  LINEARI 


BBtrno 

MERCANTILE 

5 

K 

M 

SS 

w 

a - 

- SS 
M '*■ 

a 

• 

H 

a _ 

s e 

M 

’J 

I 

DECIMALI  | 

P 

\ 

J 

: Oncia 

0 

0 

5 

58350  j. 

Mezzo  Bracrio 

0 

3 

3 

51327  J 

Braccio  di  Once  12 

0 

G 

7 

02655 

Dieci  Braccia 

6 

7 

0 

26550 

Il  Metro  equivale  a lìrac 

ciò  1,49. 

MEDE 

AGRIMENSORE 

* ' ’ i. 

Mezzo  Piede 

0 

2 

7 

7415 

Minuto ; 

0 

0 

0 

3723 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8018 

Piede  di  Onee  29  4/5 

0 

5 

5 

4831 

Canna  di  Piedi  10 

5 

5 

4 

8308 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

de  1,G8. 

4 30 


A SCOLI 

.MISURE  L I N E A R I 


PIEDE 

DA  LEGNAME 

2 

H 

E 

DECIME- 

TRI 

la* 

5 _ 

Ù3 

U 

_ ... 

DECIMALI 

Oncia  

0 

0 

1 

86168 

Mezzo  Piede : ' 

0 

ì 

G 

73517 

Piede  di  Once  18 ! 

0 

3 

3 

51034 

Dieci  Piedi.., 

3 

3 

5 

10340 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,984. 

! ' • ' ‘ • 

j 

I 

1 • 

1 

i 
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ASCOLI 


MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

— 

LITRI 

DECILITRI  | 

CENTILI-  ' 

TRI 

DECIMACI 

Coppo 

8 

7 

7 

022 

Quarta  di  Coppi  o Provende  4. 

35 

0 

£ 

100 

Sacco  di  Quarte  4 

140 

3 

2 

400 

Rubbio  di  Succhi  2 

280 

6 

4 

800 

• Dieci  Litri  equivalgono  a 

Coppo  1,14. 

; 

VISO 

Foglietta 

0 

4 

8 

G10 

Boccale  di  Foglictte  4 

1 

9 

4 

450 

Barile  di  Boccali  27 

52 

5 

0 

140 

Soma  di  Barili  2 

105 

0 

0 

280 

Il  Litro  equivale  a Foglie l- 

te  2,05. 

OLIO 

Foglietta 

0 

3 

3 

' 

6154 

Boccale  di  Fogiietle  4 

1 

3 

4 

58 1 fi 

Caldarolo  di  Boccali  4 

5 

3 

8 

3264 

Metro  di  Caldaroli  4 •. 

21 

5 

3 

3056 

Il  Litro  equivale  a Fogliti- 

' 

le  2,97. 

- il 
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A SCOLI 

MISURE  DI  1>ESI 


1 PEil 

MERCANTILI 

1 

© 55 

= 5 

1 • 
© « 
H < 

i 

< « 
u < 

GRAMMI 

E 

* « 

ili  © 

a d 

DECIMALI 

0 

0 

0 

3,6732 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

9,3862 

Libbra  grossa  da  stadera  di 
Once  12 

0 

3 

5 

2,6347 

Libbra  piccola  da  bilancia 

0 

3 

3 

9,07185 

Il  Chilogrammo  pel  peso  da 
stadera  equivale  a Libbre  2,83. 

Il  Chilogrammo  pel  peso  da 
Bilancia  equivale  a Libbre  2,04. 

i 

1 

• vv  , 
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AMANDOLA 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGRIMENSORE 

GS 

H 

tri 

» 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 
TRI 1 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

3724 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

ì 

8618 

Piede  di  Once  28  1/2 

0 

5 

3 

0627 

Canna  di  Piedi  10 

5 

3 

0 

6268 

| Il  Metro  equivale  a Pieilc  1,88. 
1 

| 

1 

| 

• 

ì 

j 

k*£v 
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AMANDOLA 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AMIDI 

X 

H 

2 

K 

J 

ZI  M 

? P 

DECIMALI 

V 

'X 

a 

H 

•j 

Coppo 

8 

7 

7 

022 

Quarta  di  Co,ipi  o Provcnde  4. 

35 

0 

8 

100 

Sacco  di  Quarte  4 

140 

3 

2 

400 

Ruldiio  di  Sacelli  2 

280 

6 

4 

800 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Coppo  1,14. 

VISO 

• 

• 

Foglietta 

0 

5 

0 

8608 

Boccale  di  Foglictte  4 

2 

0 

3 

4432 

Barile  di  Boccali  20 

40 

6 

8 

8640 

Soma  di  Barili  2 

81 

3 

7 

7280 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

la  1,9G. 

OLIO 

Foglietta 

0 

«5 

G 

150 

Caldarola  di  Foglictte  13  1/4.. 

7 

4 

4 

108 

Il  Litro  equivale  a Fogliet ■■ 

ta  1,78. 

'm 
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AMANDOLA 

MISURE  DI  l’ESI 


PESI 

MERCANTILI 

CI1ILOGR. 

i s 

H»  < 
H X 
U3  « 

A * 

O < 

u « 
2 o 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  21/24 

0 

0 

0 

0,01901) 

Denaro  di  Grani  21 

0 

0 

0 

1,177 

Oliava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

i 

3,532  :j 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,250 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliarti  di  Libbre  1000 

339 

o 

.7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

t 

Lbbrt  2,  Once  11,5. 

PESI 

* 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

1 

! Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532  j 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Digitized  by  Google 


136 


ANCARANO 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGRIMENSOBIO 

MBfnt 

i 

» 
2 5 

V H 
U 

a 

l 

M 

5 - 

r « 

£ * 
M 

O 

1 

DECIMALI 

i 

1 

Oncia  

0 

0 

3 

7081 

j l’almo  di  Oncc  6 

0 

2 

2 

7890 

Canna  di  Palmi  12  1/2 

2 

8 

4 

8628 

! Piede 

0 

2 

8 

4863 

Canna  di  Piedi  10 

2 

8 

4 

8628 

//  Metro  equivale  a Pie - 

• ili  3,51. 

•-  » 

* . li 

* Il 

1 

*- 

* H 

i ' 

• 

• I 

1 - - 

— 

t 


- 


ANCARANO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


•1 

ARIDI 

un  hi 

! lu.inuao 

I 

— SS 

r.  H 

(d 

'J 

1HXIMAL1 

Coppo  

8 

[ 7 

7 

022 

Quarta  di  Coppi  o Provende  4. 

35 

0 

8 

100 

Sacco  di  Quarte  4 

1Ì0 

3 

2 

400 

Rubbio  di  Sacchi  2 

230 

fi 

4 

800 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Cuppo  1,1 1. 

| 

TIMO 

Foglietta 

0 

4 

8 

610 

Boccale  di  Foglicttc  1 

1 

9 

4 

450 

Barile  di  Boccali  27 

52 

5 

0 

140 

Soma  di  Barili  2 

105 

0 

0 

280 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

te  2,05. 

OLIO 

Foglietta 

0 

3 

3 

0151 

Boccale  di  Foglielte  4 

1 

3 

4 

5810 

Caldarolo  di  Boccali  4 

5 

3 

8 

3204 

- 

i Metro  di  Caldaroli  4 

21 

5 

3 

3050 

j II  Litro  equivale  a Foglici ■ 

; le  2, «7. 

Digitized  by  Google 


1 38 


ANCARANO 


MISURE  DI  PESI 


II 

KM 

ò sé 

• 

© 3 

à 5 

grammi 

MERCANTILI 

* 

1 5 

H X 

JÌ 

w X 

a & 

DECIMALI 

Grano  ili  24/21 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

| Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,25G 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000... .... 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2 Once  11,5. 

• 

1 

FEJS1 

PKI  MEDICINALI 

Grano.... 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  21 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

j Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256  j 

Libbra  di  Once  12 

|| 

0 

3 

3 

9,07185  il 

ì 

Digitized  by  Google 


139 


ARQUATA 

M I S U II  E LINEARI 


PIEDE 

AGRIMENSORI!) 

85 

S 

E 

» 

ba 

•i  i 

■ii 

1 

Ù 

E - 

l.  s 

M 

•J 

: 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

3721 

Oncia  di  Minuti  5...., 

0 

0 

ì 

8018 

Piede  di  Once  31 

0 

5 

7 

7173  . 

Canna  di  Piedi  4 

2 

3 

0 

8092  j 

Il  Muro  equivale  a Pie- 

! 

ile  1.73. 

|j 

- 

|| 

1 

- 

' ' 

t 

■ 

Digitized  by  Google 


i so 


ARQIATA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

£ 

** 

3 

« 

H 

U 

M 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Coppo  

8 

7 

7 

022 

Quarta  di  Coppi  o Provende  4. 

35 

0 

8 

100 

Sacco  di  Quarte  4 

140 

3 

2 

400 

Rullino  di  Succhi  2 

280 

6 

4 

800 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Coppo  1,14. 

VIVO 

Foglietta 

0 

5 

0 

8610 

Boccale  di  Foglielle  4 

2 

0 

3 

4432 

Barile  di  Boccali  21 

42 

7 

2 

3072 

Soma  di  Barili  2 

85 

4 

4 

6144 

Il  Litro  equivale  a Foghe t- 

la  1 ,96. 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

6 

1590 

Boccale  di  Foglictte  4 

2 

2 

4 

6352 

Caldarola  di  Boccali  2 e ti  2.. 

5 

2 

2 

4821 

Il  Litro  equicalc  a Fogliet- 
ta 1,78. 

\A\ 

ARQUATA 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

■ 

tc 

6 

-1 

a 

u 

ETTO-  | 
OH  AM.  | 

< s 

u -< 
a 

, - - | 

GRAMMI  | 

E 

DECIMALI 

Grano  di  2-1/24 

0 

0 

0 

0,01906 

Denaro  di  Grani  21 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,332 

| Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,236 

t Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

l 

l 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

! 

Grano 

i 

0 

0 

0 

0,01900 

i 

ji  Scrupolo  di  Grani  21 

li  , 

0 

0 

0 

1,177  j 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

jj  Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

mw'i  ' V ' 
ry-"-  ‘Aigl 


IJigìtizecfctiy  Googlc 


U2 


3 -*j.  *;  *. 


.1-;  > 


CAST1GNANO 

M I SU  R E LINEARI 


f ' «p'tv  ' 

‘ •-  ; 

•'  - 

1 ■ ■ . 
s . 

raflW  '/* 

’.r* 

« '*•  f */•»  :. 

• 

, ■ 

v •. 

»*•  V •'.••’  • 

. '*  V 

» f <•  ■ I. 

: ••:•.-.><•  • • 

^ . . • 

.• 

; . • ‘ ' • 


s V . v. 

k,  .*  . 

' V " ' •• 

».  Il 


V. 


piBor. 

AGRIMENSORI!) 

SS 

H 

Ili 

ss 

1 

K 

S 5 

1 

4 

5 - 

ì.  “ 

w« 

J 

DECIMALI 

♦ 

j Minuto  o Atomo 

0 

0 

0 

1802 

Oncia  di  Minuti  o Atomi  5... 

0 

0 

1 

8G18 

Piede  di  Once  30 

0 

5 

5 

8551 

Canna  di  Piedi  10 

5 

5 

8 

5515 

[1  Mitro  equivale  a Piede  1,79. 

* ' * 

: ' • 

* • . 

* 

• 

u 

». 

• 

. * . ‘ . * A 

- 

v • 

» 'l 

1 

■ . 

. -,  ■» 

•••  • . - 


^ — 


..  . _ . ..  ...»  — -7» 


sr 


443 


CASTIGNANO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

. 

ss 

H 

3 

5 

tal 

fi 

1 

Zi  m 

H Sfi 

r.  H 

u 

o 

DECIMALI 

Coppo : 

8 

7 

7 

022 

Quarta  di  Coppi  o Provende  4. 

35 

0 

8 

100 

Sacco  di  Quarte  4 

140 

3 

2 

400 

Rubbio  di  Sacchi  2, 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Coppo  1,14. 

280 

6 

4 

800 

vino 

Foglietta 

0 

5 

2- 

9799 

Boccale  di  Fogliettc  4 

2 

i 

1 

9199 

Barile  di  Boccali  22.... 

46 

6 

2 

23793 

Soma  di  Barili  2 

f II  Litro  equivale  a Foqliet- 
p la  1,88. 

. ■ 

93 

2 

4 

47587 

•LIO 

! Foglietta  di  Once  19  1/2 

0 

G 

0 

8387 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

4 

3 

3548 

Caldarelto  di  Fogliette  10  1/2. 

Il  Litro  equivale  -a  Fogliet- 
ta 1,64. 

r *. 

6 

3 

8 

80635 

J&jr  ìtGrì*  . . 

alfe 

• . V . • 

v^y.v 


• ^-1 
' **|  iv  '-'-'r-ì 

‘ , ’ ■>  ■] 

sì 


' . 


j<U 


’rvf 


V ' 


' ' ■ ' ; - ■ • ' - '■  ^gtó^fcoogle 

ni)  — 


\ V4 

CASTIGNANO 


MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

| 

i * 

s * 

u ~ 

< 59 

tj  < 
W Bm 
- « 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

, I- 

jt 

Grano  di  24/21 

0 

0 

0 

0,04900 

Il  • 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185  1 

Quintale  di  libbre  100 

33 

9 

0 

7,185  | 

Migliajo  di  libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850  j 

j II  Chilogrammo  equivale  a 

ì Lihbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532  | 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

lj 

0 

3 

3 

9,07185 

FORCE 

MISURE  LINEARI 


AGRIMENSORI» 


SS  2.2 

H 2 ac  p- 

w y H £ 


Minuto. 


I Oncia  di  Minuti  5. 


0 00  3723 

0 0 ! 1 8G18 


Piede  di  Once  31  2/5.. 


0 5 8 4620 


Canna  di  Piedi  10 


8 ! 4 6204 


II  Metro  equivale  a Pie- 


de 1,  71. 


Digitized  by  Google 


Ufi 


FORCE 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AUDI 

LITRI 

DECILITRI  1 

1 

5 .. 

H 5 

Z H 
Eti 

(J 

DECIMALI  1 

Protenda 

8 

7 

7 

il 

022 

Coppa  di  Provende  4 

35 

0 

8 

100 

j Rubbio  di  Coppe  8 

280 

6 

4 

800 

I # 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

j Prorenda  1,14. 

| TIMO 

Foglietta 

0 

6 

3 

1 

929 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

5 

5 

717 

Barile  di  Boccali  22 

56 

. 2 

5 

767 

| Soma  di  Barili  2 

112 

5 

i 

534 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

le  2,56. 

Olilo 

1 

Quariuccio 

0 

1 

8 

280 

: Foglietta  di  Quartucci  4 

0 

7 

3 

140 

Boccale  di  Fogliette  4.... 

2 

9 

2 

560 

Caldarola  di  Boccali  2 1 

7 

3 

1 

400 

fi  Litro  equivale  a Foglici - 

* 

i ta  1,36. 

i 

Digitized  by  Googlq 


FORCE 

MISURE  DI  RESI 


4-47 


PESI 

MERCANTILI 

se 

o 

x 

ETTO- 

GBAM. 

1 J, 

< 

X flC 
- 'J 

1 

GRAMMI  ! 
E 

DECIMALI 

1 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

| Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177  ! 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,250 

1 Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  libbre  100 

33 

» 

0 

7,185 

Migliajo  di  libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

• 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532  ji 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

jj  Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Digitized  by  Google 


14.x 

MONTA LTO 

MISURE  LINEARI 


■BACCIO 

MERCANTILE 

a 

h 

Uì 

s 

1 

H 

S 5 

8 H 
fi 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Oncia 

0 

0 

5 

58555 

Mcizo  Braccio 

0 

3 

3 

51327 

Braccio  di  Once  12 

0 

6 

7 

02655 

Dieci  Braccia 

6 

7 

0 

2C550 

Il  Metro  equivale  a Brac- 

ciò  1,49. 

CAMMA 

ARCHITETTONICA 

Minuto 

0 

0 

0 

37233 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

l 

86164 

Palmo  di  Once  10 

0 

2 

2 

34023 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

40230 

Dieci  Canne 

22 

3 

4 

02300 

Il  Mirti  o equivale  a Cai i- 

na  0,447. 

Digitized  by  Googl 


MONTALTO 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGRIMENSORI» 

Om 

H 

A 

55 

1 

M 

2 S 

u H 

w 

Q 

1 

M 

S - 

M 

u 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

3723 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

81Ì18 

Piede  di  Once  31  

0 

5 

7 

7173 

Canna  di  Piedi  10.... 

5 

7 

7 

1730 

Il  Metro  equivale 
ile  1,73. 

a Vi e- 

PIEDE 

1>A  LEGNAME 

Oncia 

0 

0 

1 

86168 

Mezzo  Piede 

0 

1 

6 

75517 

Piede  di  Once  18 

0 

3 

3 

51034 

Dieci  Piedi 

3 

3 

5 

10340 

Il  Metro  equivale 
di  2,984. 

a Pie - 

Digitized  by  Google 


4 51) 


MONTALTO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITBI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Coppo 

8 

7 

7 

022 

Quarta  ili  Coppi,  o Provende  4 

35 

0 

8 

100 

Sacco  .di  Quarte  4 

140 

3 

2 

400 

Rubbio  di  Sacchi  2 

280 

6 

4 

800 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Coppo  1,  14. 

! 

; 

VINO 

Foglietta 

0 

5 

2 

97990 

Boccale  di  Fnglicttc  4 

2 

1 

1 

91990 

Barile  di  Boccali  22 

46 

6 

2 

23793 

; Soma  di  Barili  2 

93 

2 

4 

47587 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

la  1,88. 

OLIO 

|j 

Foglietta 

0 

5 

7 

21837 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

8 

87349 

Caldarcla  di  Boccali  5 

11 

4 

4 

36749 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

tal,  74. 

MONTA LTO 

MISURE  DI  PESI 


II 

piai 

MERCANTILI 

CIIILOGH. 

ETTO- 

gram.  jj 

DECA-  | 
GRAM. 

1 

GRAMMI  | 
E 

DECIMALI 

Grano  di  21/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  21 

0 

0 

0 

1,177  ! 

1 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532  ! 

||  Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

; Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

' Quintale  di  libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

|!  Il  Chilogrammo  equicale  a 

!j  Libbre  2,  Once  11,5. 

! 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

• 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

1 Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,236 

Libbra  di  Once  12 

| 

0 

3 

3 

9,07185 

ì 

Digitized  by  Google 


MONTE 

MISURE 


Digitized  by  GóOgle 


4 53 


MONTE  FORTINO 

MISURE  DI  CAPACITA-  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


P 

ss 

H 

1 

DECIMALI 

2 

ùi 

r.  h 

U 3 

a 

! Coppo 

8 

7 

7 

022 

Quarta  di  Coppi,  o Pfovende  4 

35 

0 

8 

100 

i Sacco  di  Quarte  4 

140 

3 

2 

400 

KuMno  di  Sai  chi  2 

280 

6 

4 

800 

Dirci  Litri  equivalgono  a 
Coppo  1,11 

vinto 

Foglietta 

0 

5 

0 

8608 

Boccale  di  Foglictte  4 

2 

0 

3 

4432 

Barile  di  Boccali  20 

40 

6 

8 

8640 

Soma  di  Barili  2 

81 

3 

7 

7280 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,96. 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

6 

1590 

Boccale  di  Foglietlc  4 

2 

2 

4 

G352 

Caldarola  di  Boccali  3 i 

7 

8 

G 

2232 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,78. 

Digitized  by  Google 


4 54 

MONTE  FORTINO 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

fifi 

o 

o 

o 

ETTO- 

GHAM. 

< g 

u < 
w te 
a & 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Oliava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

^ Grano 

0 

0 

0 

0,01906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Digitized  by  Google 


<55 

MONTE  GALLO 

MISURE  LINEARI 


Digitized  ipy  Google 


15G 

MONTE  GALLO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

£ 

H 

£ 

DECILITRI  j 

CENTILI- 

TRI 

j| 

DECIMALI 

Coppo 

8 

7 

7 

022 

Quarta  di  Coppi,  o Provende  4 

35 

0 

8 

100 

Sacco  di  Quarte  4 

140 

3 

2 

400 

Rubbio  di  Sacchi  2 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Coppo  1,  14. 

280 

6 

4 

800 

i 

VINO 

Foglietta 

0 

5 

0 

8610 

1 Boccale  di  Foglietto  4 

2 

0 

3 

4461 

Soma  di  Boccali  44 

89 

5 

1 

6284 

Il  Litro  equivale  « Fogliet- 
ta 1,96. 

OLIO 

* 

Foglietta 

0 

5 

6 

1590 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

4 

6352 

Caldarola  di  Boccali  21 

* 5 

6 

1 

5880 

i 

Il  Litro  equivale  a Foqliet- 
1 la  1,  78. 

1 

Digitized  by  Google 


1 57 

MONTE  GALLO 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

OC 

© 

© 

G 

• — 
© X 
H < 
H * 
W © 

DECÀ- 

GRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

|| 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906  j| 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

| 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Òrice  1 1 ,5. 

| 

PESI 

1 

il 

PEI  MEDICINALI 

il 

1 

i Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

! Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

1 Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,0718511 

Digitized  by  Google 


*58 


OFFIDA 

MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

MERCANTILE 

ce 

H 

U 

a 

1 

Cd 

2 S 

a H 

a 

CENITME- 

TRI 



Oncia 

0 

0 

5 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

3 

Braccio  di  Once  12 

0 

6 

7 

Dieci  Braccia 

6 

7 

0 

Il  Mtlru  equivale  a Brac- 

ciò  1,49. 

CAXiVA 

ARCHITETTONICA 

Minuto 

0 

0 

0 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

Palmo  di  Once  10 

0 

2 

2 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

Dieci  Canne 

22 

3 

4 

Il  Metro  equivale  a Can- 

na  0,447. 

- _ 

- 

DECIMALI 


58555 

51327 

02G55 

26550 


37233 

86164 

34023 


10230 


02300 


Digitized  by  Google 


OFFIDA 

MISURE  LINEARI 


\ 59 




, 

PIEDE 

AGRIMENSORI» 

METRI  I 

M 

* X 
~ (- 
ai 
a 

É _ 

? * 

* ^ 

8 

1 

DECIMALI  j 

1 

Minuto 

0 

0 

0 

! 

3723 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

ì 

8618 

Piede  di  Once  26 

0 

4 

8 

4081 

Canna  di  Piedi  10 

4 

8 

4 

0806 

II  Metro  equivale 
di  2,06. 

a Pie- 

PIEDE 

DA  LEGNAME 

’ 

Oncia 

0 

0 

1 

86168 

Mezzo  Piede 

0 

1 

6 

75517 

Piede  di  Once  18 

0 

3 

3 

51034 

Il  Metro  equivale 
di  2,984. 

a Pie- 
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OFF1DA 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI  ji 

DECILITRI 

CENT1LI-  1 
TRI  ! 

DECIMALI 

lj 

{ Provenda 

8 

7 

7 

022 

Coppa  di  Provende  4 

35 

0 

8 

100 

! Rubbio  di  Coppe  8 

280 

G 

4 

800 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

• 

1 Coppo  1,14. 

VINO 

ì Foglietta 

0 

5 

0 

8610 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

0 

3 

4132 

Barile  di  Boreali  221 

45 

7 

7 

4820 

Soma  di  Barili  2 

91 

5 

4 

9640 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

la  1,96. 

OLIO 

- 

* V . 

Foglietta. 

0 

5 

3 

0388 

Boccale  ili  Fogliettc  4..’. 

2 

1 

2 

1 555 

Caldarnlo  di  Boccali  4 J 

9 

5 

4 

6997 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

! <o  1,88. 

1 

1 

1_  _ • 
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OFFIDA 

MISURE  DI  PESI 
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resi 

MERCANTILI 

CI1ILOGK. 

o * 

S 2 

U 15 

< * 
u < 
UJ  ss 
£ C 

GRAMMI  | 
E 

DECIMACI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04900 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Oliava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

1 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  libbre  1000 

330 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

1 

Libbre  2,  Onre  11,5. 

PISI 

PEI  MEDICINALI 

| 

Grano 

0 

0 

0 

0,01906  j 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

I 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Onre  12 

0 

3 

3 

9,07185 

! 

' *iè 

x-  & . 
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PIEDE 

AGRIMENSORE 

-• 

5 

H 

M 

s 

DECIME-  1 
TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

3723 

Oncia  «li  Minuti  5 

0 

0 

ì 

8618 

Piede  di  Once  22  4/5 

0 

4 

2 

4501 

Canna  di  Piedi  10 

4 

2 

4 

5015 

//  Metro  equivale  a Pirrti  2,  35. 

GoòqIc 
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SAN  BENEDETTO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AUDI 

LITRI 

X 

H 

C3 

iti 

a 

u>  X 

r.  h 
M 

'■J 

DECIMALI  ; 

i 

Coppo 

8 

7 

7 

022 

Quai  (a  di  Coppi,  o Provende  4. 

35 

0 

8 

100 

Sacco  di  Quarte  1 

140 

3 

2 

400 

Rubino  di  Sacelli  2 

280 

6 

4 

800 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

• 

i 

Coppo  1,14.  - 

VINO 

Foglietta 

0 

3 

2 

410 

Boccale  di  Foglietto  4 

1 

2 

9 

633 

Barile  di  Boccali  25 

32 

4 

0 

820 

: Soma  di  Barili  2 

G4 

8 

1 

650 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

te  3,08. 

OLIO 

Foglietta 

0 

3 

3 

6154 

Boccale  di  Foglietto  4 

1 

3 

4 

5816 

Caldarola  di  Boccali  4 

5 

3 

8 

3264 

Metro  di  Cnldaroli  4 

21 

5 

3 

3056 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

le  2,97. 

! 

il 

w 

\ 
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SAN  BENEDETTO 

MISURE  DI  PESI 


PEDI 

MERCANTILI 

ss 

« 

o 

pj 

a 

a 

ETTO- 
C.HAM.  ' 

< X 
u < 
ai  x 
— 13 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

'1 

Grano 

0 

0 

0 

0,0464 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,1145 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,3435 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

6,7481  j 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

2 

0,9777  ! 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  3,  Once  1 1 . 

- 

. 

1 

! 

i 

• 

i 

V 

4: 
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DEI  COMUNI  DELLA  PROVINCIA  DI  ASCOLI 


Ascoli Misure  in  lutto  proprie.  Tavola 

N.«  129. 

Acocasa.nta Segue  in  tutto  Ascoli. 

Acqcaviva Misure  Lineari  , di  Aridi  e Pesi 

come  S.  Benedetto;  di  Liquidi 
come  Ascoli. 

Amandola Misure  Lineari  e di  Olio  proprie, 

di  Aridi  come  Ascoli;  di  Vino 
come  Macerata  ; di  Pesi  come 
Roma.  Tavola  N.°  133. 

Ancarano Misure  Lineari  proprie  ; di  Aridi 

c Liquidi  come  Ascoli,  di  Pesi 
come  Roma.  Tavola  N.°  136. 

Api*ignano Segue  in  tutto  Ascoli. 

A rodata Misure  Lineari  c di  Liquidi  proprie  ; 

di  Aridi  come  Ascoli;  di  Pesi 
come  Roma.  Tavola  N.#139. 

Capra  cosso Segue  in  tutto  Ascoli. 

Carassai  Segue  in  tutto  Ascoli. 

Castri,  di  Croce  ....  Segue  in  lutto  Ascoli. 

Castel  Trosino Segue  in  tutto  Ascoli. 

Castiglione  ( di  Casti- 

gnano  ) Misure  Lineari , e di  Aridi  come 

Ascoli  ; di  Vino  come  Montalto, 
di  Olio  come  Castignano  ; di  Pesi 
come  Roma. 

Castignano Misure  Lineari  e di  Olio  proprie  ; 

di  Aridi  come  Ascoli;  di  Yiuo 
come  Montalto;  di  Pesi  come 
Roma.  Tavola  N.°  142. 

Castorano Segue  in  tutto  Ascoli' 


Cbrqbeto  ( di  Venarolta  ).  Segue  in  tutto  Ascoli. 


Digitized  by  Google 


■I 6G  

Golii Misure  Lineari,  di  Aridi  e Liquidi 

come  Ascoli;  di  Pesi  come  [toma 
e S.  Benedetto. 

Comunanza . . Segue  in  tutto  Ascoli. 

FoligNano  . . ......  Segue  in  tulio  Ascoli. 

For^v '.  Misure  Lineari,  e di  Liquidi  pro- 

prie ; di  Aridi  come  Ascoli  ; di 
Pesi  come  Roma.  Tav.  N.°  143. 

Lama Segue  in  tutto  Ascoli. 

Lisciavo . . . Segue  in  tutto  Ascoli. 

Maltigna.no Segue  in  tutto  Ascoli. 

Montalto Misure  Lineari  e di  Liquidi,  pro- 

prie; di  Aridi. come  Ascoli  ; di 
Pesi  come  Roma.  Tav.  N.®  148. 

Monte  Acuto.  ...  . . Segue  in  tutto  Ascoli. 


Monte  Adamo Segue  in  tutto  Ascoli. 

Monte  Calvo  Segue  in  lutto  Ascoli. 

Monte  ih  Nove SegUe  in  tutto  Montalto. 


Monte  Fortino Misure  Lineari  e di  Olio  proprie; 

di.  Aridi  come  Ascoli;  di  Vino 
come  Macerata  ; di  Pesi  come 
Roma.  Tavola  N.“  152. 

Monte  Gallo Misure  Lineari , e di  Liquidi  pro- 

prie; di  Aridi  come  Ascoli  ; di 
Pesi  come  Roma.  Tav.  N.°  153. 

Monte  Monaco Misure  Lineari  come  Monte  Gallo  ; 

di  Aridi,  Liquidi,  e Pesi  come 
Ascoli. 


Monte  Moro Segue  in  tutto  Ascoli. 

Monte  Phanoone  ....  Segue  in  tutto  Ascoli. 

Monte  S.  Polo Segue  in  tutto  Ascoli. 

Mozzano Segue  in  lutto  Ascoli. 

Offida . Misure  Lineari  e di  Liquidi  prò 

prie;  di  Aridi  come  Ascoli  ; di 
Pesi  come  Roma.  Tav.  N.°  138. 

Osoli Segue  in  lutto  Ascoli. 

Pagliare  . Misure  Lineari,  di  Aridi,  e di  Li- 

quidi come  Ascoli  ; di  Pesi  come 
Roma. 

Palmiano Segue  in  tutto  Ascoli.  , . . 

Patrignone Misure  Lineari  come  Arcuata;  di 
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Aridi  come  Ascoli;  di  Liquidi  co- 
dine Monta  ito;  di  Pesi  come  Roma. 
Poggio  Canoso  .....  Segue  in  tutto  Ascoli. 

Pokciiia Segue  in  lutto  Patrignone. 

Porchiano Seguo  in  tutto  Ascoli. 


Quintodecimo  Segue  in  tutto  Ascoli. 

Qclnzano  Misure  Lineari  , e di  Aridi  come 

Ascoli;  di  Liquidi  come  Force; 
di  Pesi  come  Roma. 

Hipaberarda Segue  in  tutto  Ascoli. 

Rocca  Casaregnana  . . Segue  in  tutto  Ascoli. 

Rocca  Monte  Variiine  . Segue  in  tutto  Ascoli. 

Rocca  Regnile Segue  in  lutto  Ascoli. 


o — — — — 

Rotella Segue  in  tutto  Patrignone. 

S.  Benedetto Misure  Lineari,  di  Vino,  e di  Pesi 

. ' come  Fermo  ; di  Aridi  come 

Ascoli.  Tav.  N.°  162. 

S.  Maria  ........  Misure  Lineari  come  Arquata;  di 

Aridi  v Liquidi  e Pesi  come 
Ascoli. 

Spinetoli . . Misure  Lineari , di  Aridi  c di  Li- 

quidi come  Ascoli;  di  Pesi  come 
Roma. 

Venarotta Segue  in  tutto  Ascoii. 

Vindola Segue  in  lutto  Ascoli. 
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Digitized  by  Google 


PROVINCIA 

DI 

BENEVENTO 

— HH— 


Digitized  by  Google 


Digitized  by  Google 


*71 


MISURE  LINEARI 


Nella  Provincia  di  Benevento  si  usano  le  se- 
guenti Misure  Lineari  : 

Canna  Mercantile  per  Panni,  Tele,  Seterie,  ecc. 
Questa  si  divide  in  Palmi  8 , il  Palmo  in  Once  12, 
l'Oncia  in  Minuti  5. 

Piede  detto  anche  Passo  o Compasso , la  cui 
apertura  è di  Palmi  7. 

Dalle  misure  che  si  conoscono  sembra  che 
il  Palmo  del  Compasso  sia  quello  della  Canna 
mercantile  , o almeno  che  la  differenza  sia  picco- 
lissima ; si  trova  infatti 

Palmo  della  Canna  mercantile 

di  Metri 0,263125 

Palmo  del  Compasso  di  Metri..  0,  263669 
Questa  differenza  di  Metri  0,000244  fa  so- 
spettare che  la  misura  lineare  di  Benevento  sia 
uua  sola;  ciò  anche  si  dimostra  dalla  medesima 
divisione  del  Palmo  in  Once  12,  e dell’oncia  in 
minuti  5,  la  quale  è quella  stessa  del  Compasso. 
Siccome  però  la  misura  che  riporta  la  Presidenza 
del  Censo  si  riferisce  alla  Canna  Napoletana  la 
quale  supera  la  Beneventana , essendo  la  prima, 
cioè  la  Napoletana  di  Metri  2,10936 , e la  Be- 
neventana di  Metri  2,1074,  così  le  due  misure 
sono  notate  come  diverse  nelle  nostre  tavole. 
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MISURE  DI  CAPACITA’  PER  GLI  ARIDI 


Due  sono  le  misure  di  capacità  per  gli  Aridi , 
una  antica,  e l’altra  moderna,  ed  ambedue  hanno 
la  misura  detta  Tomolo  divisa  nelle  seguenti  parti 

Tomolo  di  Mezzetti 2 

Mezzetto  di  Quarti 2 

Quarto  di  Misure 6 

Il  Tomolo  della  misura  antica  è stato  usato 
fino  alP  epoca  del  governo  francese,  e viene  con- 
tradistinlo  colla  denominazione  di  piccolo  dal  To- 
molo moderno  detto  grosso. 

Questo , introdotto  a maggior  comodo  nel 
commercio  sotto  il  dominio  francese,  è comune- 
mente in  uso  nei  giornalieri  contratti,  mentre  il 
Tomolo  antico  detto  piccolo  si  usa  soltanto  pel 
pagamento  di  quei  canoni  convenuti  in  generi  , 
prima  dell’introduzione  del  nuovo  tomolo. 

Tomoli  quattro  antichi  costituenti  la  soma 
antica  corrispondono  a Tomoli  moderni  tre , e 
misure  tre. 

Il  Grano  si  misura  a raso  ; l’Orzo  e l’Avena 
a colmo. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PEL  VINO,  OLIO 
ED  ALTRI  LIQUIDI 


Anche  pei  Liquidi  vi  sono  due  misure,  una 
pel  Vino,  e l’altra  per  l’Olio. 
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Il  Vino  si  misura  colla  Soma,  o Salma,  quale 
è composta  di  Ambole  90,  e l’Ambola  di  Caraffe  2. 
Il  peso  della  Soma  è di  Cantajo  I,  e Rotoli  60. 

L’Olio  si  misura  col  Piede  composto  di  Quar- 
tucce  16,  e la  Quartuccia  ^ Qnce  1 5 4/4 . 

Un  Piede  di  Olio  depurato  pesa  Rotoli  7 */3. 

PESI 


Le  misure  dei  Pesi  sono  : 

Il  Cantajo  distinto  ordinariamente  a pesare 
ogni  sorta  di  merci.  Si  divide  in  Cento  Rotoli  di 
Once  33  ,/3  ciascuno  ; corrisponde  a Libbre 
277  »/,  e secondo  il  sistema  Metrico  a Chilo- 
grammi 89,  10  ; pari  a Libbre  romane  263,  93/)0fl. 

La  Libbra  è composta  di  Once  12.  Cento  Lib- 
bre secondo  il  sistema  suddetto , corrispondono 
a Chilogrammi  32,07,60;  eguali  a Libbre  roma- 
ne 95.  La  libbra  però  nella  vendita  delle  paste 
dolci,  torroni  ecc.  si  considera  di  Once  11. 

L’  Oncia  è composta  di  Acini  600  , ovvero 
Dramme  10. 

La  Dramma  è composta  di  Scrupoli,  o Trap- 
pesi  3. 

11  Trappeso,  o Scrupolo  è composto  di  Acini, 
o Grani  20. 
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BENEVENTO 

MISURE  LINEARI 


II 

1 

11 

1 

CA1IWA 

X 

s S 

2 - 

DECIMALI 

MERCANTILE 

U 

S 

u H 

U 

a 

H * 
r.  h 

bì 

U 

Minulo 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

43904 

19321 

Oncia  di  Minuti  5 

Palmo  di  Once  12 

.0 

2 

6 

34250 

1 Canna  di  Palmi  8 

2 

1 

0 

74000 

||  Il  Metro  equivale  a Pai- 

È mi  3,796. 

1 

PIEVE 

AGRIMENSORI!) 

Minuto 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

4394 

1972 

Oncia  di  Minuti  5 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

6 

3069 

Passo  o Compasso  di  Palmi 

Napoletani  7 

1 

8 

4 

5683 

Il  Metro  equivale  a Pal- 
mi 3,7‘.i2. 
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BENEVENTO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


1 

AUDI 

MISURA  MODERNA 

! 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

i 

Misura 

2 

3 

o 

141 

Quarto  di  Misure  6 

13 

8 

0 

850 

Mezzetta  di  quarti  2 

27 

6 

1 

700 

Tomolo  grosso  di  Mezzctti  2. 

55 

2 

3 

400 

Soma  di  Tomoli  3 

165 

7 

0 

200 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Misure  nuove  4,345. 

MISURA  ANTICA 

Misura 

1 

7 

5 

631 

- Quarto  di  Misure  6 

10 

5 

3 

789 

Mezzetlo  di  quarti  2 

21 

0 

7 

579 

: Tomolo  piccolo  di  Mezzetti  2. 

42 

1 

5 

158 

Salma  o Soma  di  Tomoli , o 
Moggi  4 

168 

6 

0 

630 

||  Dieci  Litri  equivalgono  a 
1 Misure  vecchie  5,693. 

I] 
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BENEVENTO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


TINO 

LITRI 

2 

H 

2 

o 

Ed 

a 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Ambola 

ì 

6 

0 

38 

Soma  (di  vino  puro)  di  ambo- 

le  90 

144 

3 

4 

20 

Caraffa  di  Once  29  ( 

vino 

bianco) 

0 

8 

0 

19 

Caraffa  di  Once  30  i 

vino 

rosso  ) 

0 

8 

0 

19 

Ambola  di  Caraffe  2 

1 

6 

0 

38 

! Langella  di  Ambolc  8 i 

13 

6 

3 

25 

Soma  o Salma  (di  vino  impuro) 

di  langelle  12 

163 

5 

8 

76 

:j  Dieci  Litri  equivalgono  ad 

1 Ambole  6.235. 

OLIO 

il 

Mezza  QuarCuccia 

0 

2 

2 

81 

Quartuccia  di  mezze  quartuc- 

ce  2 

0 

4 

5 

63 

Ambola  di  Quartuccc  4 

1 

8 

2 

51 

j Piede  di  Ambole  4 

7 

3 

0 

05 

Dieci  Litri  equivalgono  ad 

( Ambole  0.479. 

12 
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BAGNARA 

MISURE  LINEARI 


CAMMA 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 
TRI  1 

1 

iti 

S - 
Z « 
«e  M 
u 
u 

DECIMALI 

Minuto . 

0 

0 

0 

43904 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

2 

19321 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

6 

34250 

Canna  di  Palmi  8..... 

2 

1 

0 

74000 

Il  Metro  equivale  a Pai- 

mi  3,790. 

PIEDE 

AGRIMENSORE 

1 Minuto 

0 

0 

0 

4391 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

2 

1972 

Palmo  di  Once  12 

() 

2 

0 

3GG9 

Passo  o Compasso  di  Palmi 

Napoletani  7 

1 

8 

4 

5G83 

Il  Mrtro  equivale  a Pai- 

mi  3,792. 

II 

' li 
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4 SO 


BAGIVARA 


MISURE  DI  CAPACITA',  PER  ARIDI  E LIQUIDI 


ARIDI 

MISURA  MODERNA 

LITRI 

DECILITRI 

13 

~ « 

r.  r- 

u 

u 

DECIMALI 

Misura  

2 

3 

0 

141 

Quarto  di  M sure  6 

13 

8 

0 

850 

j Mozzetto  di  Quarti  2 

27 

G 

1 

700 

1 Tomolo  grosso  di  Mozzetti  2. 

55 

2 

3 

400 

; Soma  di  Tomoli  3 

1G5 

7 

0 

.200 

Dieci  Litri  equivalgono  a Mi- 

sure  nuove  4,313. 

- 

H 

MISURA  ANTICA 

Misura 

1 

7 

5 

631 

Quarto  di  Misure  6 

10 

5 

3 

780 

Mezzetto  di  Quarti  2 

21 

0 

7 

579 

Tomolo  piccolo  di  Mezzetti  2. 

42 

1 

5 

158 

i Salma  o Soma  di  Tomoli , o 

1 moggi  4 

1G8 

G 

0 

G39 

Dicci  Litri  equivalgono  a M- 

sure  vecchie  5,G93. 

1 
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I SI 

BAGNAR A 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


LITRI 

1 

DECILITRI 

i 

l 

Zj  — 
H 5 

e.  H 

u 

u 

1 

DECIMALI 

Caraffa  

0 

8 

9 

01 

Ambola-di  Caraffe  2 

ì 

7 

8 

02 

Langella  di  Ambole  81 

ut 

9 

G 

5° 

Soma  o Salma  di  Langelle  12. 

Dieci  Litri  equivalgono  ad 
Ambole  5,G17. 

179 

5 

8 

Oi 

1 

OLIO 

Quartuccia 

0 

7 

4 

70 

Am boia  di  Quartucre  4 

Dieci  Litri  equivalgono  ad 
Ambole  3,317. 

2 

9 

8 

70 

I 

| 

j 1 
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CAGNARA 

MISURE  DI  PÉSI 


PENI 

MERCANTILI 

o 

G 

è È 

è»  < 
H a 
Ui  - 

i * 
H a 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Scrupolo  o Trappcso  di  Acini 

o Granelli  20 

0 

0 

0 

0,891 

Dramma  di  Scrupoli  o Trap- 

0 

0 

0 

2,673 

Oncia  di  Dramme  IO 

0 

0 

2 

6,730 

Oncia  di  Acini  600 

0 

9 

2 

6,780 

Libbra  di  Once  1 2 

0 

3 

2 

0,739 

Rotolo  di  Once  33  1/3 

0 

8 

9 

1,000 

Cantaro  di  Rotoli  100 

89 

1 

0 

0,000 

J7  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  3, 1 17  ; ovrero  a Ro- 

tolo  1,122. 

I 

. 

. 

1 

• 

Digitized  by  Google 


4 83 


ELENCO  ALFABETICO 

DEI  COMUNI  DELLA  PROVINCIA  DI  BENEVENTO 


T-~***C' 


Benevento Misure  in  tulio  proprie.  Tavola 

N.°  175. 

Bagnara Misure  Lineari,  di  Aridi  e di  Pesi 

come  Benevento  ; di  Olio  pro- 
pria. Tav.  N.°  179. 

Maccoli , . . 

Montorso  

Motta  

Panelli 

Penilo / Seguono  'n  *ulto  Benevento. 


S.  Angelo  a Cupolo 
S.-  I.eucio  ....... 

S.  Marco  ai  Monti. 

SdlARRA  . . . . . 
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MISURE  LINEARI 


Il  Braccio , e il  Piede  sono  le  Misure  Lineari 
che  si  usano  nella  Provincia  di  Bologna. 

Il  Braccio  serve  per  misurare  le  Tele,  i 
Panni,  le  Seterie  ecc.  e si  divide  in  Once  12.  Il 
Metro  corrisponde  ad  un  Braccio  e mezzo , c 
poco  più. 

Il  Piede  serve  per  gli  Agrimensori.  La  sua 
divisione  ò di  Once  12,  e l’Oncia  di  Punti  12. 
La  Pertica  si  compone  di  Piedi  10.  Il  Metro  equi- 
vale a Piedi  2,63. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  GLI  ARIDI 


La  misura  nota  dicesi  Corba , quale  si  com- 
pone di  Staja  2 ; lo  Stajo  di  Quarliroli  8 , e il 
Quartirolo  di  Quarticini  8.  L'infima  misura  è 
il  Quarlicino,  c la  massima  è il  Sacco , che  con- 
tiene Corbe  2. 

Riguardo  però  agli  Aridi  deve  notarsi: 

1.° 

Che  nel  linguaggio  mercantile  si  considera 
anche  il  Carro  di  Grano  di  Sacelli  10;  il  Sacco 
di  Staja  5,  ossia  di  Corbe  2±  , e perciò  il  Car- 
ro si  compone  di  Corbe  25. 
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2.° 


Che  la  Corba  pei  frutti  da  brocca,  e per  lo 
sterco  minuto  di  animali , è formata  di  Staja  3 
colme,  ovvero  di  Quartiroli  24,  parimenti  colmi. 

3. ° 

Che  pei  solidi  di  terra  e di  murazione  si 
usa  la  Pertica  cubica  di  Piedi  cub.  1000  = a Metri 
cubici  54.91459.  Il  Passetto  cubico  di  Piedi  cub. 
125  = a Metri  cubici  6,864324. 

4. ° 

Che  per  la  Legna  grossa  da  ardere  si  usa 
il  Carro  di  Biroccie  2 costituito  da  una  catasta 
lunga  Piedi  6,  o Metri  2,28  ; larga  Piedi  6;  alta 
Piedi  3,  e della  cubicità  di  Piedi  108  , ossiano 
Metri  cubici  5,925. 

Numero  250  fasci  detti  di  Cavazzo  formano 
un  carro,  come  ancora  200  fasci  di  Piedi  o Far- 
nasolti,  e 500  fasci  di  vite. 

Due  carri  di  legna  formano  il  Legnajo,  e il 
legnajo  è una  catasta  cubica  di  legna,  il  di  cui 
lato  è di  piedi  6. 

Per  la  legna  minuta,  ossiano  fascine  da  bo- 
sco, si  usa  il  carro  composto  di  fasci  200. 

Per  le  fascine  di  potaggione  di  alberi,  il  carro 
è composto  di  fasci  250. 

Per  le  fascine  di  sermenti  di  viti,  di  fasci  500. 

Per  le  fascine  di  sterpi  e spini,  di  fasci  200. 

Un  Biroccio  di  Carbone  è di  sacchi  10;  il 
sacco  di  staja  5,  e si  vende  a misura  colma. 
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' La  Soma  di  Carbone  si  divide  in  Staja  3,  pa- 
ri a Rubbio  romano  uno,  ossiano  ettolitri  ‘2,94465. 
II  fieno  si  vende  a peso. 


5.° 


Per  lo  strame  vallivo  da  concime  si  fa  uso 
del  carro  lungo  piedi  6 , largo  e alto  piedi  4 , 
eguale  a piedi  cub.  96 , contenente  il  peso  di 
libbre  4000.  Pel  concime  ordinario  il  carro  è di 
Metri  cub.  3,50  Gli  altri  concimi  si  misurano  , 
parte  a Stajo , e parte  a Peso  ; cioè  a Stajo  si 
misura  il  concime  di  sirìghella  ( crisalidi  dei  bachi 
da  seta  ) ; di  gallinaccio ; di  pollina;  di  colombina ; 
di  cesnello  ( pecorino,  e caprino  );  e di  sterco  umano. 
A peso  si  misura  il  concime  di  rizza  ( unghia  e 
corna  di  quadrupedi  ) ; di  cornuszo  ( raschiatura 
di  corna);  di  rotigli  di  cuojo,  di  penne,  o piume ; 
di  pellami,  di  conciatura  di  pelli,  di  stracci  di  lana, 
di  panadella,  o sanza  ( focaccia  di  semi  oleosi);  di 
pellicini  dei  pelacani  ( composto  degli  avanzi  dei 
pelami  ad  uso  dei  fabbricatori  di  cappelli  ) ; di 
pelli  di  lepre;  di  orecchie ; di  code,  ec. 

6.° 

Nel  comune  di  Casio  , e Casola  si  usa  pel 
concime  la  misura  detta  Traino , eguale  a Metri 
cub.  0,500  ; e per  l’alimento  del  bestiame  minuto 
nell’inverno,  si  adoperano  le  fascine  di  vincigli 
alte  Metro  1,50;  grosse  nella  legatura  Metri  0,20. 

Nel  comune  di  Castiglione  pei  vincigli  si  usa 
il  Traino  di  fasci  50  del  diametro  di  Metri  0,17 
ciascuna. 
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Nel  comune  di  Crevalcore  pel  concime  si  usa 
il  carro  di  Metri  cubici  5,85. 

Nel  comune  di  Lojano  si  usa  il  Biroccio  di  ca- 
righe  10,  eguale  a Metri  cub.  1,40.  Si  usano 
ancora  le  fascine  di  vincigli  per  alimento  del  be- 
stiame, alte  Metro  1,30,  e grosse  in  legatura  Me- 
tri 0,35.  Le  fascine  da  ardere  sono  alte  Metro  1,30, 
e grosse  in  legatura  Metri  0,35. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PEL  VINO,  OLIO 
ED  ALTRI  LIQUIDI. 

La  misura  detta  Corba  si  usa  anche  pel  Vino, 
ma  questa  si  compone  di  Barili  2.  Il  Barile  poi 
si  divide  in  Quartarolc  2.  Il  Quartarolo  in  Boc- 
cali 15,  c il  Boccale  in  Fogliette  4. 

La  Castellala  contiene  Corbe  10,  e siccome 
il  peso  della  Corba  equivale  a Libbre  200  di  Bo- 
logna, così  una  Castellata  di  Uva  pigiata,  pesa 
circa  2000  Libbre  bolognesi. 

L’Olio  si  vende  a peso,  e si  contratta  a Lib- 
bra, Mezza  libbra,  un  Quarto,  un  Sesto,  un  Ottavo, 
ed  anche  un  Dodicesimo  di  mezza  libbra.  Litri  9,88 
formano  circa  il  così  detto  Peso,  cioè  libbre  25  bo- 
lognesi. 

PESI 

La  Libbra  è il  peso  comune,  e le  suddivi- 
sioni sono: 

Libbra  di  Once 12 

Oncia  di  Ottave...  8 
Ottava  di  Carati....  20 
Carato  di  Grani....  4 
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e queste  riguardo  alia  così  detta  Libbra  mercan- 
tile , della  quale  Once  1 1,247  di  peso  comune 
equivalgono  a Libbra  una  romana.  Nel  peso  della 
Seta  però  l’Oncia  si  divide  in  Ferlini  16,  e il  Fer- 
lino  in  carati  10. 

Rispetto  alla  Libbra  pei  Medicinali,  le  sud- 
divisioni  sono  diverse,  e l’Oncia  non  è eguale  al- 
l’Oncia Mercantile,  poiché  10  Once  da  medicinali 
equivalgono  a 9 mercantili. 

NOTA 


La  Provincia  di  Bologna  è la  sola  in  tutte  quelle  dello 
Stato  Pontificio  che  ha  misure  e pesi  di  cui  si  servono 
tutti  i Comuni  della  Provincia  medesima.  Una  sola  Ta- 
vola dunque  è suflìccnle  per  indicare  quali  sieno  i Pesi 
e le  Misure  della  Provincia  di  Bologna  , e quali  i rap- 
porti che  hanno  colle  Misure  Metriche. 
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BOLOGNA 

MISURE  LINEAR  I 


BRACCIO 

MERCANTILE  ' - 

METRI 

■ 

1 

- 85 

'-3  H 

tti 

a 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Oncia 

0 

0 

5 

3336.»  j! 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

2 

00190 

Braccio  di  Once  12 

0 

6 

4 

00387 

Dieci  Braccia 

6 

1 

0 

03870 

Il  Metro  equivale  a fìrac  " 

ciò  1 ,5(i2. 

PIEDE 

AGRIMENSORIO 

• 

Punto.... 

o 

0 

0 

2630 

Oncia  di  Punti  12.. 

0 

0 

3 

1675  . 

Piede  di  Once  12 

0 

3 

8 

0098 

Pertica  di  Piedi  10 

3 

8 

0 

0983 

1 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

di  2,63. 
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BOLOGNA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI  E* LIQUIDI 


ARIDI 

5 

H 

Z? 

DECILITRI  ' 

1 

Z2  t- 
h * 

r- 

uà 

u 

1 

DECIMALI 

|j  Quarticino 

0 

6 

1 

4000 

Quartarulo  di  Quarticini  8 

4 

9 

1 

5000 

\ Stajo  di  Quartaroii  8 

39 

3 

2 

3000 

Corba  di  Staja  2 

78 

6 

4 

5000  : 

Sacco  di  Corbe  2 

157 

2 

9 

.0000  j 

Carro  di  Secchilo 

1572 

9 

0 

0000  j 

Il  Litro  equivale  a Quarti- 

cini  1,628. 

VIRO 

. 

Foglietta 

0 

3 

2 

7000 

Boccale  di  Fogliette  4 

1 

3 

0 

9000 

; Quartarola  di  Boccali  15 

19 

6 

4 

8200 

Barile  di  QuartaroIe2 

39 

2 

9 

6500 

Corba  di  Barili  2 

78 

5 

9 

3100  j| 

Castellata  di  Corbe  10 

785 

9 

3 

! 

1000 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

te  3,058. 
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BOLOGNA 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI  E LIQUIDI 
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Dl<  IMAM 

Mezza  libbra  in  1/1,  1/6,  1/8, 
1/12 

0 

1 

9 

7660 

Libbra  di  mezze  li  libre  2 

0 

3 

9 

5330 

Peso  di  Libbre  25 

9 

8 

8 

3250 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ti 2,529. 
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BOLOGNA 

MISURE  DI  PESI 


PEDI 

cc 

p 

è x 

< * 

GRAMMI  |j 

_ 1 

MERCANTILI 

mi 

H BC 
W P 

W OS 

a p 

DECIMALI 

P 

Grano 

• 

0 

0 

0 

0,047116  , 

Carato  di  Grani  4 

0 

0 

0 

0,182461  ! 

Ottavo  di  Carati  20 

0 

0 

0 

3,769276  j 

Oncia  di  Ottave  8 »... 

0 

0 

3 

0,154208  | 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

6 

1,850600  | 

Peso  di  Libbre  25 

9 

0 

4 

6,265000 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,763. 

PESI 

PÉI  MEDICINALI 

Grano 

Q 

0 

0 

0,047116 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,130783  !' 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

o 

3,392349  |ì 

| Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

7,138790  j 

i Libbra  di  Once  12 

0 

3 

2 

5,665500  ! 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  3,070. 
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ELENCO  ALFABETICO 

DEI  COMUNI  DELLA  PROVINCIA  1)1  BOLOGNA 

-AAnnw’vvw- 


Bologna.  . .' Misure  intuito  proprie. Tav.  N.  193. 

Affrico \ 

Alemanni.  . ; 

Anzola  . 

Arcoveggio  

Argellato.  . 

Argile  . ■ . . 


Bagnarola  (di  tono)  . . 

Birci 

Baricella 

Bazzano 

Belvedere.  . 

Ber  i alia  con  Rovereto 
Borgo  Panigale  .... 

Bl  Dillo  . . 

Calderara  

Camugnano. I c . . „ „ . 

Carrara f Scgu<M,°  1,1  ,uCto  Bologna. 

Casaleccuio  dei.  Reno  . 

Casal  Ficminese  .... 

Casigno 

Casio  e Casola  ..... 

Castel  d'  Ajano  .... 

Castel  del  Vescovo  . . 

Castel  Franco 

Castel  Guelfo  ..... 

Castel  Maggiorb  .... 

Castel  S.  Pietro  .... 

Castenaso 

Castiglione 

Crespellano  

Crevallore  ....... 

Garbiano.  ...  i ...  . , ■ 
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Gaudio  di  Montagna  . . ' 

Galliera  ........ 

Gavigsano  ........ 

Gaanaglione ' 

I.OJ  ANO 

Mu.  albergo 

Medicina 

Minerbio 

Molinella 

Mo:  ghidoro 

Monterknzio 

Monte  ?.  Giovanni  . . . 

Monte  S.  Pietro  .... 

Monte  Veglio 

Monzuno ’ * 

Mu  si  a o 

Uzzano  (di  sopra ) . . . 

Orzano  (di  sotto)  ....  I 

Palata  Pepali * 

Panico I 

Piano ) Seguono  in  lul'o  Bologna. 

Pianoro 

Pieve  d.l  Pino  ..... 

Pilmazzo 

Pizzocalvo 

Poggio  Renai  ico  .... 

PoNTECCUIO 

PORRETTA  

Pradcro,  e Sasso  .... 

Querceto  . : 

Ripoi.i 

Rocca  Corneta 

Sala 

S.  Agata 

S.  Agostino 

S.  Egidio  (dentro)  .... 

S.  Giorgio  di  Piano.  . . 

S.  Giovanni  in  Persickto 

S.  Gicseppe 

S.  Lazzaro 

S.  Maria  in  Dcno  . ' 
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S.  Matteo  della  Decima  \ 

S.  Pietro  in  Casale  . . 

S.  Ruffillo 

Sasso  Leone 

Savigno 

Serravallb  

Suolo 

Tavernola > Seguono  in 

Tolé I 

Varignana I 

Veggio I 

Vergato 1 

VlADAGoLA | 

Zena 

Zola  Preiiosa j 


lutto  Bologna. 
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PROVINCIA 


A M E RINO 

-EHI- 
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MISURE  LINEARI 

Le  Misure  Lineari  di  Camerino  sono  le  se- 
guenti : 

Il  Braccio  Mercantile  diviso  in  Once  36. 

La  Canna  Mercantile  che  corrisponde  a Brac- 
cia Tre. 

La  Canna  Architettonica  di  Palmi  romani 
Dieci. 

Il  Piede  Agrimensorio  e da  Legname  che  si 
divide  in  Once  18,  e corrisponde  a Braccio  uno 
e mezzo.  Dieci  Piedi  fanno  la  Canna  Agrimensoria. 

Sembra  però  che  sia  in  uso  altra  Canna  di 
Piedi  Ventiquattro  e mezzo. 

Tutte  queste  Misure  sono  prese  da  quelle 
di  Roma.  Il  Braccio  equivale  al  Passetto  romano, 
cioè  a Palmi  Tre  della  Canna  Architettonica  ro- 
mana, e perciò: 

Braccio  Mercantile 0™  , 670265465 

Canna  Mercantile 2",  010796395 

Canna  Architettonica...  2",  234218219 

Piede  Agrimensorio 0",  335132732 

Nei  ragguagli  pubblicati  in  Milano  nel  1809, 
si  trova,  Misure  Lineari  di  Camerino  come  Mace- 
ralai;  quindi  Braccio  di  Macerata  ( palmi  tre  ro- 
mani ) eguale  a Metri  0,6702069.  La  differenza 
di  Metri  0,0000585  è insensibile.  Noi  ci  siamo 
attenuti  ai  rapporti  pubblicati  in  Roma  nel  1811. 
Queste  Misure  sono  in  uso  in  tutti  i Comuni  di 
Camerino  ad  eccezione  di  Camporolondo,  il  quale 
varia  il  Piede  Agrimensorio,  come  si  vede  nella 
rispettiva  Tavola. 
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MISURE  DI  CAPACITA1  PER  OLI  ARIDI 


Le  Misure  per  gli  Aridi  sono: 

Rubbio  di  Coppe..., 8 

Coppa  di  Pro  vende  o Coppette...  4 

Coppetta  di  Tazze 25 

Tazza,  (mis.  min.)  eguale  a Litri..  0,35679. 
quali  sono  anch’esse  in  uso  in  tutti  i Comuni 
di  questa  Provincia,  meno  in  quello  di  Serravalle 


nel  quale  la  misura  minima  è detta  Scorzo,  equi- 
valente alla  suddetta  Coppetta  di  Tazze  25. 

Si  nota  però  che  il  Rubbio  di  grano  pesa 
libbre  640  come  il  romano,  ma  essendo  il  grano 
di  monte  più  pesante,  si  ha  la  capacità  del  Rub- 
bio di  Camerino  inferiore  a quella  del  Rubbio  di 
Roma. 

La  legna  da  ardere  si  misura  a Passo,  lungo 
piedi  5 , alto  piedi  5,  profondo  piedi  3,  c quindi 
piedi  cubici  75  eguali  a Metri  cubici  2,822, 

MISURE  DI  CAPACITA’  PEL  VLNO,  OLIO 
ED  ALTIil  LIQUIDI 

Rispetto  ai  Liquidi  le  misure  hanno  le  con- 
suete denominazioni,  cioè*  Soma,  Barile , Boccale , 
Foglietta,  ec.  in  quanto  al  Vino:  Brocca,  Metro , 
Boccale,  Foglietta  , Quarluccia  , ec.  riguardo  al- 
l’Olio. La  variazione  è nella  capacità,  così,  per 
esempio,  in  Camerino  la  Foglietta  di  Vino,  equi- 
vale a Litri  0,57040;  quella  di  Olio  a Litri  0,56764. 
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InCaldaroIa  la  Foglietta  di  Vino  è di  Litri  0,508608, 
quella  di  Olio  di  Litri  0,561600,  e questo  è il 
solo  Comune  in  cui  la  Misura  è diversa. 

PESI 


In  tutta  questa  Provincia  sono  in  uso  i Pesi 
di  Roma. 


OSSERVAZIONE 


Come  nelle  misure  lineari  si  è notata  una  differenza  fra  le 
nostre  e quelle  pubblicate  nel  governo  italico,  cosi  pic- 
cole differenze  si  notarono  anche  nelle  altre  misure;  que- 
ste differenze  poi  sono  state  rettificate  dal  sig.  Canonico 
Filippo  Filippi,  come  risulta  dalla  nota  che  si  legge  nelle 
Tavole  di  ragguaglio  pubblicale  dalla  Presidenza  del  Cen- 
so, parlando  di  questa  Provincia. 
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CAMERINO 


MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

decime- 

tri 

03 

2 - 
g e 

03 

O 

DECIMALI 

Oncia 

0 

0 

1 

8G185 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

3 

51327  i 

Braccio  di  Once  36 

0 

G 

7 

02654 

6 

7 

0 

26546 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,49. 

1 

CAMMA 

MERCANTILE 

Canna 

2 

0 

1 

079639 , 

CATENA 

ARCHITETTONICA 

Minuto 

0 

0 

0 

3724 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8619 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

3422 

Stajolo  di  Palmi  5.75 

1 

2 

8 

4675 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

4218 

Il  Maro  equivale  a Palmi  4, 
Once  5,355. 

Digitized  by  Google 
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CAMERINO 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI , E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI  l 

il 

X 

H 

3 

0 

Sri 

O 

i 

3 

— a 
K H 

Sci 

CJ 

li 

DECIMALI  jj 

0 

3 

5 

G790  ! 

Coppetta  di  Tazze  25 

8 

9 

1 

9650  j 

Coppa  ili  Provende,  o Coppct- 

35 

6 

7 

8G85 

1! ubino  di  Coppe  8 

285 

4 

2 

9440 

Il  Litro  equivale  a Taz- 
ze 2,802. 

TIMO 

0 

5 

7 

040 

• Boccale  di  Fogliette  A 

2 

2 

8 

160 

Barile  di  Boccali  20 

45 

6 

3 

200 

91 

2 

G 

100 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,75. 

OLIO 

I 

. Foglietta 

0 

5 

6 

764 

Boccale  di  fogliette  *4 

2 

2 

7 

056 

Metro  di  Boccali  8 

18 

i 

G 

448 

Brocca  di  Boccali  10 

22 

7 

0 

560 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,76. 

14 
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CAMERINO 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CHILOGR. 

© S 

H < 
H OS 

w o 

< si 

U 

M OS 
— ’J 

GRAMMI  ! 
E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906  : 

1 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Oliava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256  ! 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,071 85  jj 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185  I 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

• .* 

‘ 

Libbre  2 Once  11,5. 

PESI 

1 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

o 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256  • 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

1 

9,071 85  j 

Digitized  toy  Google 


CALDA 

M ISURE  L 


Digitized  by  Google 
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CALDA ROLA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

; 

LITRI 

DECILITRI  | 

1 

CEM  ILI— 
TRI 

DECIMALI 

Tazza 

0 

3 

5 

6790 

Coppetta  di  Tazze  25 

8 

9 

1 

9650 

Coppa  di  Provende,  oCoppct- 

te  4 

35 

G 

7 

8085 

Rubbio  di  Coppe  8 

285 

4 

2 

9440 

Il  Litro  equivale  a Taz- 

ze  2,802. 

VIRO 

Foglietta 

0 

5 

0 

8608 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

0 

3 

4432 

Barile  di  Boccali  20 

40 

6 

8 

8640 

Soma  di  Barili  2 

81 

3 

7 

7280 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

la  1,965. 

OLIO 

Quartuccia 

0 

1 

4 

0400 

Foglietta  di  Quarlucce  4 

0 

5 

0 

1600 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

2 

4 

6352 

Metro  di  Boccali  8 

17 

9 

7 

0816  j 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

'■  la  1,780. 

1 

Digitlzed  by  Google 
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CALDAROLA 

MISURE  DI  PESI 


mi 

MERCANTILI 

1 

CIIILOGR. 

ETTO- 

GRAM. 

— 

DECA» 

GRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04900 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 . 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256- 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

| Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

9 

' ti 

9,07 1 85 
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CAMPOllOTONDO 

misuri:  lineari 


PIEDE 

AGRIMENSORI!) 

METRI 

' 

DECIME-  j 
TRI 

CENTIME- 

TRI 

1 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

1 

18G2 

Oncia  di  Minuti  10 

0 

0 

ì 

8619 

Piede  di  Oncc  30  

0 

5 

5 

8554 

Canna  di  Piedi  10 , 

5 

5 

8 

5545 

fi  Metro  equivale  a Piede  1,79. 

i 

1 

( 

Digitized  by  Google 
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CAMPOllOTONDO 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AUDI 

X 

H 

-3 

DECILITRI  : 

iax 

-miMHD 

DECIMALI 

Tazza  

0 

3 

5 

C790 

Coppella  di  Tazze  25 

8 

9 

1 

9650 

1 Coppa  di  Provende,  o Coppette  4 

35 

6 

7 

8685 

Rubbio  di  Coppe  8 

285 

4 

2 

9440 

Il  Litro  equivale  a Tu 

zt  2,802. 

VISO 

Foglietta 

0 

5 

0 

860S 

| Boccale  di  Foglicttc  4 

2 

0 

3 

4432 

ì Barile  di  Boccali  20 

40 

6 

8 

8640 

Soma  di  Barili  2 

81 

3 

7 

7280 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

1 ta  1,965. 

OLIO 

: Quarluccia 

0 

1 

4 

0400 

' Foglietta  di  Quartucce  4 

0 

5 

6 

1600 

i Boccale  di  Fogliettc  4 

2 

2 

4 

6352 

Metro  di  Boccali  8 

17 

9 

7 

0816  , 

fi  Litro  equivale  a Fogliet - 

la  1,780. 



Digitìzed  by  Google 


CAMPOROTONDO 

MISURE  DI  PESI 


21  (> 


PESI 

MERCANTILI 

tc 

p 

c 

mi 

0 

è i 

H X 
W p 

il 

j| 

GRAMMI  1 

K 

DECIMALI  ! 

j Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,01900 

Denaro  di  Grani  21 

0 

0 

0 

1,177 

Oliava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

! 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000  

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04900 

Scrupolo  di  Grani  21 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Digitized  by  Google 
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PERCANESTRO 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGR1MENSORIO 

| 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI  i 

| Minuto  

0 

0 

0 

3724 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8619  i 

1 

Piede  dì  Once  18 

0 

3 

3 

5133 

Canna  di  Piedi  15 

5 

0 

2 

6995 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

d,  2,98. 

•Digitized  by  Google 
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PERCANESTHO 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

1 

3 - 
H S 

K H 
U 

u 

DECIMALI 

Tazza». 

0 

E 

6790 

j Coppella  di  Tazze  23 

8 

9 

i 

9630  i 

Coppa  di  Provende  o Cop- 

pelle  4 

35 

G 

7 

8685 

Rultbio  di  Coppe  8 

Il  Litro  equivale  a Taz- 

285 

4 

2 

9440 

\ ze  2,802. 

| 

VISO 

j) 

Foglietta 

0 

5 

7 

040 

Boccale  di  Foglietle  4 

2 

2 

8 

160 

Barile  di  Boccali  20 

45 

6 

3 

200 

Soma  di  Barili  2 

91 

2 

6 

400 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
| la  1,75. 

Il 

— 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

6 

704 

Boccale  di  Foglietle  4 

2 

2 

7 

056 

Metro  di  Boccali  8 

18 

1 

6 

448 

Brocca  di  Boccali  10 

22 

7 

0 

560 

Il  Litro  equivale  a Fogliti- 

la  t ,7  6. 

1 

Digitized  by  Google 


21!) 

PERCAN ESTRO 


MISURE  DI  PESI 


MERCANTILI 

f 

CHILO*', R. 

C 5* 
H < 
p-  C£ 

Hi  «3 

< S 
5J  < 
ni  es 
- « 

GRAMMI  : 
E 

DECIMALI 

;i 

Grano  di  21/24 

0 

0 

0 

j 

0,04900 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177  . 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,236 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185  | 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

j 

| Libbre  2,  Once  11,5. 

' 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

' " 

Grano 

0 

0 

0 

0,04900 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

i Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185  II 

II 
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SERRA  PETROSA 


MISURE  LINEARI 


1 

MEDI 

a<;rime>sokio 

sa 

H 

M 

a 

DECIME- 

TRI 

l 

U 2 

a - 
S E 

w 

o 

ì 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

3724 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8G18 

j Piede  di  Once  18 

0 

3 

3 

5133 

; Canna  di  Piedi  10 

3 

3 

5 

1327 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

j di  2,98. 

i 

* 

! 

, 

J 
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SERRA  PETROSA 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


1 

ARIDI 

LITRI  ! 

ss 

H 

3 

H 

l 

13  j 

H « 

r.  h 

M 

U 

1 

DECIMALI 

Tazza 

0 

3 

5 

6790 

Coppetta  di  Tazze  25 

8 

9 

i 

9650 

i Coppa  di  Provende  o Cop- 
pette 4 

35 

6 

7 

8685 

Rubbio  di  Coppe  8 

285 

4 

2 

9110 

Il  Litro  equivale  a Taz- 
ze 2,802. 

VISO 

Foglietta 

0 

5 

7 

010 

Boccale  di  Foglielte  4 

2 

2 

8 

160 

Barile  di  Boccali  20 

45 

6 

3 

200 

Soma  di  Barili  2 

91 

2 

6 

100 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,75. 

OIìIO 

Foglietta 

0 

5 

C 

761 

Boccale  di  Foglictlc  4 

2 

2 

7 

056 

i Metro  di  Boccali  8 

18 

i 

6 

118 

Brocca  di  Boccali  10 

22 

7 

0 

560 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,76. 

1 

Digitized  by  Google 
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SEIUtA  PETROSA 

.MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CIIILOGR.  j 

1 

I • 
© E 

H < 
H — 
Ui  © 

< SS 
o < 

M SS 
© ’sS 

GRAMMI 

E 

DECIMALI  ! 

! Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04900 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

i 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliaro  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,071 85  [ 

Digìtized  by  Google 
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SERRAVALLE 


MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGR1MF.  NSORIO 
E DA  LEGNAME 

METRI 

l 

fio 

B 2 

£ H 
a 

mi 

ij  -awuvao 

• • i 

* ! 

DECIMALI 

Linea  

0 

0 

0 

1551  j 

Oncia  di  Lince  12 

0 

0 

1 

8019 

Piede  di  Once  18 

0 

3 

3 

5133 

Canna  di  Piedi  10 

3 

3 

5 

1330 

Canna  di  Piedi  24,50  .. 

8 

2 

i 

0758 

fi  Metro  equivale  a Piedi  2,98. 

* . 

' 
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SERRAVALLE 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


% 

aridi 

Dilli 

■ 

Scorzo 

8 

9 

1 

9650 

Coppa  di  Scorzi  4 

35 

0 

7 

8G85 

Rubino  di  Coppe  8 

285 

4 

2 

9140 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Scorso  1,121. 

l'MO 

Foglietta 

0 

5 

7 

010 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

2 

8 

1G0 

Barile  di  Boccali  20 

45 

G 

3 

200 

Soma  di  Barili  2 

91 

2 

G 

400 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

la  1,75. 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

6 

764 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

7 

056 

Metro  di  Boccali  8 

18 

i 

G 

448 

Brocca  di  Boccali  10 

22 

7 

0 

560 

Il  Litro  equivale  a Fogliel- 

• 

ta  ir76. 

L, 
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SERRAVALLE 

M I SU  RE  DI  I»  E S I 


PERI 

MERCANTILI 

- 

CIHLO- 

GRAM. 

1 

o 5 
H «< 
H X 
X W 

< E 
o < 

W X 
— CJ 

GRAMMI  { 
E ' 

DECIMALI  | 

* Il 

| Grano  di  24/24 

il 

0 

0 

0 

11 

0,04900 

[ Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Dcuari  3 

0 

0 

0 

' 1! 

3,532  ' 

Oncia  di  Ottave  8....I 

0 

0 

2 

8,256 

• 4 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

j 

, Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185  1 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

1 

' • 

Libbre  2 Once  11,5/ 

! 

I 

PEU 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

i Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

• 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

15 


" Dtgitized  by  Google 


Digitized  by  Google 


ELENCO  ALFABETICO 


DEI  COMUNI  DELLA  PROVINCIA  DI  CAMERINO 
-un-— 


Cameri.no.  . , . Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Liquidi 

proprie,  di  Pesi  come  Roma.  Ta- 
vola N.°  207. 

Acqcacanina Segue  in  tulio  Camerino. 

Boi.ounola Segue  in  tutto  Camerino. 

Boriano . . . Segue  in  tutto  Camerino. 

Caldarola Piede  Agrimensori  proprio; Misure 

di  Aridi  come  Camerino;  di  Li- 
quidi come  Macerata  ; di  Pesi  co- 
me Roma.  Tavola  N.°  211. 

Camporotondo Piede  Agrimensori  come  Mace- 

rala ; di  Aridi  c Liquidi  come 
Caldarola;  di  Pesi  come  Roma. 
Tavola  N.°  214. 


Castel  Raimondo  ....  Segue  in  tutto  Camerino.. 


Castel  S.  Maria  ....  Segue  in  tutto  Camerino. 

Cessa  Palombo Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Olio,  co- 

me Camerino;  di  Vino  e Pesi 
come  Caldarola. 


Crispiero 

Fi  astra 

Fior  dimonte 

Fulminata 

Gagliole 

Lanciano 

Monte  S.  Polo  . . . . 
Ml’CCIA 


Seguono  in  tutto  Camerino. 


Percanestro  (Frazione).  Piede  Agrimcnsorio  proprio;  Misure 

di  Aridi,  di  Liquidi,  e di  Pesi 
come  Camerino.  Tavola  N.®217. 


22X 

Pieve  Bovigi.iana 


Pieve  Torina f 

Pioracu  ........  I Seguono  in  tutto  Camerino 

Restano  i 

S.  Angelo  .......  I 

Skfri I 

Serra  Petrona Piede  Agrimensorio  proprio; Misure 

di  Aridi,  di  Liquidi,  c di  Pesi 
come  Camerino.  Tavola  N.°220. 

Serravalle Misure  Lineari,  di  Liquidi  c di 

Pi  si  come  Camerino;,  di  Aridi, 
. propria.  Tavola  N."  223. 

Tok ricchi» Segue  in  tutto  Camerino. 


Digitized  by  Geremie 


PROVINCIA 

DI 

CIVITAVECCHIA 


Digitized  by  Google 


MISURE  LINEARI 


Canna  mercantile  romana  per  Panni,  Sete- 
rie, Lane,  ed  altri  tessuti. 

11  Palmo  è quello  della  Canna  Architettonica 
romana,  quale  si  divide  in  Once  12,  e l’Oncia 
in  Minuti  5. 

Palmi  5.  75  fanno  lo  Stajolo,  e Dieci  Palmi 
la  Canna  Agrimensoria. 

Queste  misure  sono  in  uso  in  tutta  la  Pro- 
vincia. 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  GLI  ARIDI 


Per  gli  Aridi  si  usa  il  Rubbio,  che  si  divide 
in  quattro  Quarte  ; la  Quarta  si  compone  di  Staja 
quattro,  e lo  Slajo  di  Quartuccie  quattro. 

Nelle  contrattazioni  del  Grano  si  ha  riguardo 
al  peso  di  libbre  640  per  . Rubbio,  anziché  alla 
misura. 

I legumi  si  ragguagliano  a peso  di  libbre  720 
per  ogni  Rubbio. 

Nelle  contrattazioni  della  Biada  e dell*  Orzo 
si  ha  riguardo  alla  misura  e non  al  peso,  e si 
considera  il  Rubbio  diviso  in  quattro  Quarte  rase. 


Digitized  by  Google 
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MISURE  DI  CAPACITA’  PEL  VINO,  OLIO 
ED  ALTRI  LIQUIDI 

Pel  Vino  in  luogo  del  Barile  si  ha  la  misura 
detta  Copellone  composta  di  Ventiquattro  Boccali 
romani,  e il  Boccale  di  Fughette  Quattro. 

La  Soma  locale  di  Vino  si  compone  di  due  Co- 
pelloni,  corrispondenti  a Barile  1 § romano  di 
Boccali  32>  ma  le  contrattazioni,  che  si  effettuano 
in  questo  territorio  non  vengono  più  regolate  con 
questa  misura,  ma  colla  moderna,  in  tutto  romana. 

In  tutta  questa  Provincia  1’  Olio  si  misura 
colla  Foglietta,  la  quale  è più  grande  di  quella  di 
Roma  ad  eccezione  di  Canale,  che  usa  precisa- 
mente  la  Romana. 

II  Barile  non  costituisce  mai  misura  legale 
di  capacità  per  l’Olio,  poiché  le  quantità  in  tutti 
i contratti  di  questo  genere,  qualunque  siano  i 
recipienti  ove  ò contenuto,  si  ragguagliano#  sempre 
a Boccali  del  peso  elementare  di  libbre  sei. 

PESI 


11  Peso  è la  libbra  romana  colle  solite  di- 
visioni di  Once,  Denari,  e Grani.  Per  Cantaro  s’in- 
tende un  peso  di  libbre  100  romane,  e si  dice 
Peso  grosso  (fucilo  che  si  compone  di  libbre  104. 
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CIVITAVECCHIA 


MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 
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Civitavecchia Misure  in  lutto  proprie.  Tavola 

N.°  233. 

Allumiere Misure  Lineari,  e di  Olio  tome  Ci- 

vitavecchia; di  Aridi,  Viuo,  e 
Pesi  come  Canale. 

Canale Misure  Lineari  come  Civitavecchia.; 

> di  Ar>di,  Vino,  Olio,  e Pesi, 

proprie.  Tavola  N."  237. 

Castel  Giuliano Segue  in  tutto  Canale. 

Cervetbri Segue  in  tutto  Canale. 

Corneto Misure  Lineari  come  Civitavecchia; 


di  Aridi,  Vino,  e Olio  proprie; 
. di  Pesi  come  Canale.  Tavola 

N.°  241. 

Man  liana.  . . 

Montalto  . . . 

Monte  Romano 
Toi.fa 
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MISURE  LINEARI 


Le  misure  lineari  di  Roma  hanno  dato  ori- 
gine alle  misure  lineari  della  Provincia  di  Fermo, 
quali  sono: 

Braccio  Mercantile 
Piede  da  Legname 
Piede  da  Fabbrica 
Piede  Agrimensorio 

Il  Braccio  mercantile  è il  Passetto  romano 
equivalente  a Palmi  Tre  della  Canna  Architetto- 
nica romana.  Il  Piede  da  legname  ò la  metà  del 
Braccio  Mercantile;  il  Piede  da  Fabbrica,  che  in 
alcuni  Comuni  è anche  1’  Agrimensorio  si  compone 
di  Due  Palmi  Architettonici  romani.  Così  general- 
mente si  usa  in  tutta  la  Provincia,  ma  in  alcuni 
luoghi  il  Piede  da  Fabbrica  differisce  dall’  Agri- 
mensori©. È poi  variabile  la  divisione,  poiché  ora  si 
compone  di  Once  12,  ed  ora  di  Once  18,  24,  30,  ec; 
per  cui  quando  anche  I’  Oncia,  e il  Minuto,  quinta 
parte  dell’  Oncia,  sia  il  medesimo,  il  Piede,  e la 
Canna  Agrimensoria  varia  di  lunghezza.  Parlando, 
per  esempio,  di  quello  di  Fermo,  si  trova  : 

Braccio  Mercantile  di  Metri 0,670265465. 

Piede  da  Legname  di  Metri 0,335132732. 

Piede  Agrimensorio  di  Metri 0,4245014616. 

Quest'  ultimo  si  compone  di  Palmo  Uno  , c 
Once  Nove  della  Canna  Architettonica  Romana,  c 


250 

come  si  disse  di  sopra,  in  all  ri  Comuni  è precisa- 
mente  di  Palmi  Due. 

Rispetto  al  Piede  da  Fabbrica  si  dice  che  esso 
equivalga  a Palmo  1 2/3  della  Canna  mercantile:  se 
questo  rapporto  fosse  esatto  si  troverebbe  questo 
Piede,  di  Metri  0,415;  diversamente  è notato  di 
Metri  0,4244644,  dunque  deve  equivalere  a Pal- 
mo 1 ,7/24>  o più  esattamente  a Palmo  1 ,6‘9i!u 
della  Canna  mercantile  romana. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  GLI  ARIDI 


Unica  è la  misura  per  gli  Aridi,  denominata 
Coppo,  o Provenda,  di  Litri  8,77022,  ed  ò quella 
stessa  di  Ancona  messa  in  uso  in  tutta  questa 
Provincia.  Con  questa  minima  misura  si  compon- 
gono le  altre,  dette  Quarta,  Soma,  Rubbio,  ec. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PEL  VINO,  OLIO 
ED  ALTRI  LIQUIDI 


Colle  misure  di  consueta  denominazione  si 
contrattano  i liquidi. 

Il  Vino,  colla  Foglietta,  il  Boccale  di  Foglietto 
Quattro,  il  Barile,  variabile  in  alcuni  Comuni  nel 
numero  dei  boccali,  e la  Soma  di  Barili  Due. 

L’Olio,  colla  Quartuccia,  la  Foglietta,  il  Boc- 
cale ( di  Foglictte  Quattro  ),  la  Caldarola,  la  Can- 
nata, il  Metro,  il  Barile,  e la  Pelle,  contenenti  più 
o meno  boccali  secondo  il  numero  usato  nella  re- 
spettiva  Comune  a comporre  il  Barile. 
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PESI 


Il  Peso  comune  ò la  libbra  colle  solite  sud- 
divisioni  di  Once,  Denari,  e Grani.  La  libbra  fer- 
mana  è diversa  dalla  romana,  poiché  la  prima  è 
di  Chilogrammi  0,3209777,  e l’altra  di  Chilogram- 
mi 0,33907185  ; perciò  libbre  100  romane  equi- 
valgono a libbre  105,637  fermane.  Questa  diffe- 
renza fa  notare,  che  essendo  fisso  il  numero  di 
libbre  640  per  formare  il  Rubbio  di  grano,  così 
ò d’  uopo  avvertire  che  questo  numero  deve  com- 
porsi dalla  libbra  in  uso  nel  Comune  in  cui  si 
contratta. 

La  libbra  romana  è adottata  in  pochi  Co- 
muni di  questa  Provincia. 
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PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

» 

0 

0,04900  jì 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

« 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,250 

Libbrj  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07 185 ji 

Digitizéd  by  Google 


27‘.) 

MONTE  III1BI/VNO 


MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

MERCANTILE 

: 

METRI  |; 

DECIME- 

TRI 

i 

U 

25  m 

H “ 

r.  ^ 

Cd 

U 

DECIMALI 

' 

Oncia 

0 

0 

5 

58555 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

3 

51327 

Braccio  di  Once  12 

0 

6 

7 

02G55 

Dieci  Braccia 

G 

7 

0 

26550 

Il  Metro  equivale  a Brac- 

! ciò  1,49. 

i 

1 

! 

PIEDE 

AGRtMBNSORIO 

j 

Minuto 

0 

0 

0 

3723 

: Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8618 

Piede  di  Once  24 

0 

4 

1 

6844 

Canna  di  Piedi  10 

4 

4 

0 

8136 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

|j 

! </i  2,237. 

Digitized  by  Google 
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MONTE  REMANO 

MISURE  1)1  CAPACITA*,  PER  ARIDI  *E  LIQUIDI 


5 

ARIDI 

ji 

LITRI 

piscili  mi 

• 

-i  _ 

s s 

'ai 

DECIMALI 

I! 

ii 

j 

1.  Coppo..... 

8 

7 

7 

022 

Quarto  di  Coppe  o Provende  4. 

35 

0 

8 

100 

Sacro  di  Quarte  4 

140 

3 

2 

400 

1 Rubhio  di  Sarchi  2 

2 SO 

G 

4 

800 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Coppo  1.14. 

vino 

Foglietta  

0 

5 

0 

8600 

Boccale  di  Foglietto  4 

O 

0 

3 

4432  I 

Barile  di  Boccali  24 

48 

8 

2 

6370 

Soma  di  Barili  2 

97 

G 

5 

2740 

Il  Litro  equivale  a Foglie t- 

la  1,966. 

i 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

« 

1590  . 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

2 

4 

6352 

Metrò  di  Boccali  10] 

2:5 

5 

8 

6690 

i II  Litro  equivale  a Foglivi- 

| la  1.780. 

'1 

Digitized  by  Google 


281 

MONTE  REMANO 


MISURE  DI  PESI 


PI.  HI 

MFHCAM  ILI 

CH1LOGR. 

H < 
H * 
U » 

? 

5? 

£ es 
- 12 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

J Grano  di  24/21 

0 

0 

0 

0,04900 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

| 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  (Lice  1 1 ,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 



Grano -, 

0 

0 

0 

0,04900 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Digitized  by  Google 
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MONTE  S.  PI  ETR  ANGELI 


MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGRIMLNSORIO 

2 

H 

5 

M 

3?  » 

es 

a 

m 

* « 
Z e : 

* H 

Ui 

'J 

jj 

i 

DECIMALI 

! 

i • 

| 

Minuto » 

0 

0 

0 

1802 

Oncia  di  Minuti  10 

0 

() 

1 

8019 

I’icdc  di  Once  30 

0 

5 

5 

8554  jj 

Canna  di  Piedi  10 

5 

5 

8 

5545 

ri 

1 

■i 

Il  Metro  equivali  a Piede  1,790. 

1 

1 

li 

1 

ij 

l 

!; 

lj 

ì 

. 

1 

f 

j 

l . 

’ 

! 

: 

1 

\ 

Digitized  by  Googte 


MONTE  S.  PIETRANGELI  * 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


' 

'I 

AMBI 

LITRI 

ès 

b 

3 

<j 

td 

fi 

3 

fr-  2 

£ “ 

U 

1 

DECIM  ALI  .1 

Il 

Coppo 

8 

7 

7 

022 

Quarto  di  Coppi  o Provende  4. 

35 

0 

8 

100 

Sacco  di  Quarte  4 

140 

3 

2 

400 

Rubbio  di  Sacchi  2 

280 

G 

4 

800 

Dicci  Litri  equivalgono  a 

Coppo  1,14. 

j 

v»o 

li  Foglietta 

0 

5 

4 

393 

1 Boccale  di  Foglictte  4 

2 

1 

7 

574 

Barile  di  Boccali  22 

47 

8 

6 

620 

! Soma  di  Barili  2 

95 

7 

3 

240  ' ■ 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

jl  la  1,838. 

!| 

OLIO 

! Foglietta 

0 

5 

G 

1590 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

4 

6352 

Metro  di  Boccali  8 e Fo- 

' glielta  1 

18 

5 

3 

2390 

II  Litro  equivale  a Fogliet- 

tu  1,780. 

Digltized  by  Google 


2 84 


MONTE  S.  PIETRANGELI 


MISURE  DI  PESI 


Il  - - - - 

II 

PERI 

MERCANTILI 

j1 

OS 

8 

mJ 

G 

è X 
H < 
— cs 

M (J 

< 3 

1 s 

: 1 

or  unii 
E 

DECIMALI 

li  Grano  di  2-1/24 

I 

0 

o 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

1 Oliava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

. 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

o • 

2 

8,250 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

| 

Quintale  di  Libbre  100...: 

33 

9 

0 

7,183 

Migliaro  di  Libbre  1000 

330 

0 

7 

1,850 

lì  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,  Once  11,5. 

■ 

mi 

PEI  MEDICINALI 

1 

1 Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24.. 

0 

9 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

II 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07183  j 

Dìgitized  by  Google 
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, IUPATRAIVSONE 

MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

MERCANTILE 

METRI  1 

1 = 
a M 
a 

l 

a 

£ - 
H « 

•S  *- 

a 

DECIMALI 

Oncia 

0 

0 

5 

58555 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

3 

51327  ! 

Braccio  di  Once  12 

0 

G 

7 

1 

02G55 

Dieci  Braccia 

G 

7 

0 

26550 

Il  Mtlro  equivale  a Brac- 
cio 1,49. 

PIEDE 

AGIUMENSOIUO 

Minuto 

0 

0 

0 

3723 

Oncia  di  Minuti  5...., 

0 

0 

1 

8618 

Piede  di.  Once  18 

0 

3 

3 

5133 

Canna  di  Piedi  10 

3 

3 

5 

1327 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,984. 

Digitized.by  Google 
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RIPATRANSONE 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


X 

X 

H 

i 

1 

DECIMALI 

il 

ARIDI 

' 

H 

fi 

M 

fi 

ir,  H 

H 

u 

Coppo 

8 

7 

7 

022 

Quarta  di  Coppe  o Provende  4 

35 

0 

8 

100 

Sacco  di  Quarte  4 

140 

3 

2 

400 

Rubbio  di  Sacchi  2 

280 

6 

4 

800 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Coppo  1,14. 

VIRO 

| Foglietta.. 

0 

5 

0 

8610 

Mezzo  di  Fogliette  2 

1 

0 

1 

7200 

Boccale  di  Mezzi  2 

2 

0 

3 

4432 

Barile  di  Boccali  16  1/4 

33 

0 

5 

9300 

Soma  di  Barili  4 

132 

2 

3 

8080 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,965. 

OLIO  , 

Foglietta 

0 

5 

3 

135 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

1 

2 

620 

Caldarola  di  Bore.  5,  cFogl.  1. 

11 

1 

6 

255 

Metro  di  Caldarole  2 

22 

3 

2 

510 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
j la  1,801. 

* Digitìzed  by  Google 
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R1PATRANS0NE 


MISURE  DI  PESI 


PFJI 

MERCANTILI 

23 

'J 

s 

5 

u 

— r. 

H X 
« O 

J,  s 

CJ  < 
là  X 

a o 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24... 

0 

0 

0 

0,04900  j 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,250 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  !000 

339 

0 

7 

1 ,850  | 

. 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PEM 

■ 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04900 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

i 

9,07185  j 

Digitìzed  by  Googl 


S.  ELPIDIO  A MARE 


MISURE  LINEARI 


MERCANTILE 

a: 

H 

U 

* 

1 

M 

2 5 

3 *- 

É _ 

! Z 82 
ir  H 

(a 

1 

DECIMALI 

| 

L 

Oncia 

0 

0 

5 

58555 

1 

j Mezzo  Braccio 

0 

3 

3 

51327 

Braccio  di  Once  12 

0 

6 

7 

02655 

Dieci  Braccia 

G 

7 

0 

26550 

//  Metro  equivale  a Urac- 
j ciò  1,19. 

PIEDE 

AGRIMENSORI!) 

1 

• 

| 

Minuto 

0 

0 

0 

3026  1 

Oncia  di  Minuti  10 

(5 

0 

3 

0255 

! Piede  di  Once  16 

Il 

0 

4 

8 

4081 

M inuto 

0 

0 

0 

3724  || 

Ij  Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8618 

Piede  di  Once  26 

0 

4 

8 

4081  J 

Canna  di  Piedi  10 

4 

8 

4 

0806 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
; di  2,55. 

1 



• Digitized  by  Google 
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S.  ELPIDIO  A MARE 

MISURE  LINEARI 


PIEDI! 

DA  .LEGNAME 

bl 

5 5 

H 

a 

0 

2 

79227 

0 

6 

75663 

Piede  di  Once  -12 

0 

3 

3 

51327 

3 

3 

5 

13270 

fi  Metro  equivale  a Pie- 

di  2,984. 

. 

- 

19 


I 


Digitized-tìy  Google 
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S.  ELI»  III  IO  A MARE 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI  E LIQUIDI 


1 

5 

1 

-J 

ARIDI 

SS 

H 

r-«  X 

DECIMALI  | 

mi 

di 

U 

1 

Coppo 

8 

7 

7 

022 

Quarta  di  Coppi  o Provende  4. 

3-5 

0 

8 

100 

Sacco  di  Quarte  4 

140 

3 

2 

400 

Rubbio  di  Sarchi  2 

280 

6 

4 

800 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Coppo  1,14. 

• 

VISO 

1 Foglietta 

0 

5 

0 

1 

8608  i 

Roccale  di  Foglietto  4 

2 

0 

3 

4432  :| 

Barile  di  Boccali  20 

40 

6 

8 

8640  I 

I1  Soma  di  Barili  2 

81 

3 

7 

7280  j 

TI  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,966. 

j 

OMO 

II 

il  Quarluecia 

0 

I 

4 

0400 

' Foglietta  di  Quartucce  4 

0 

5 

6 

1600  . 

i Roncale  di  Foglietti*  4 

2 

2 

4 

6352 

Metro  di  Boccali  8 

17 

9 

7 

0816 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,780. 

Digitìzed  by  Google 


201 

S.  ELPIDIO  A MARE 

MISURE  DI  PESI 


J- - 

PESI 

mercantili 

SS 

o 

o 

- 

A *1 
H < 

i E ! 

S 2 
au| 

GRAMMI  . 
E 

DECIMALI  lj 

: Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,01900 

Denaro  di  Grani  24 

• 

0 

0 

0 

1,477 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8. 

0 

0 

2 

8,250 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1 ,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

• 

II 

PESI 

r II 

II 

PEI  MEDICINALI 

{ 

1 

Grano 

0 

0 

0 

0,01900 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

1) 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

$ 

8,256  i 

Libbra  di  Once  12 

; 

0 

3 

3 

9,07185  j 

| 

Digitized  by  Google 
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SANTA  VITTORIA 

MISURE  LINEAR r 


BRACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI. 

CENTIME- 

TRI 

1 

decimali 

Oncia ; 

0 

0 

5 

58555 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

3 

51327 

Braccio  di  Once  12 

0 

G 

7 

02G55 

Dieci  Braccia 

6 

7 

0 

26550 

Il  Metro  n/uirale  a Brac- 

eia  1,49. 

% 

PIEDE 

AGRIMENSORI» 

, 

• 

Minuto 

0 

0 

0 

3710 

Oncia  d-i  Minuti  5.-..._ 

0 

.0 

l 

8551 

Piede  di  Once-  29-4/5 

0 

5 

5 

4831 

Canna  di  Piedi  10 .' 

[1  Metro  rtjuh'ole  a Pie- 
de 1 ,802. 

5 

5 

4 

8309 

Djgitized  by  Google 
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SANTA  VITTORIA 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI , E LIQUIDI 


ARIDI 

litri 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Coppo ! 

8 

7 

7 

022 

Quarta  di  Coppi  o Provende  4. 

35 

0 • 

8 

100 

Sacco  di  Quarte  4 

140 

3 

2 

400 

Rubbio  «li  Sacelli  2 

280 

6 

4 

800 

Il  Litro  equivale  a Cop- 

po  1,14. 

VINO 

Foglietta 

0 

5 

4 

393 

Boccale  di  Foglici  te  4 

2 

f. 

.7 

574 

Barile  di  Boccali  22 

a 

8 

6 

620 

Soma  di  Barili  2 

95 

7 

3 

240 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

• . 

1 fa  1,838. 

OLIO 

• ■ 

Foglietta 

0 

5 

6 

159 

Boccale  di  fogliette  4 

2 

. 2 

4 

635  - 

Caldaroni  di  Boccali  5 

11 

2 

3 

180  ! 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

..  * 

ta  1,780. 

• 

- - 

Digitized  by  Google 


294 

SAINT  A VITTORIA 


MISURE  DI  PESI 


PESI 

OS 

o 

x _• 

H • - 

h 5 

(•R.VMMI 

MERCANTILI 

=’  • 
u 

H OS 
ià  C 

fi  « 

H 

DECIMALI  | 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

1 

0,0490(5  i 
1,177 

{ 

Denaro  di  Grani  24 

f 

0 

0 

0 

Oliava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 : 

0 

0 

2 

8,256 

I' 

1 Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

jj 

.Migliajo  di  Libbre  1000 

33 

9 

0 

7,185 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammi)  equivale  a 
Ltbbre  2,  Once  11,5. 

li  ■ 

' 

! 

PESI 

PEI  MEDICINALI 
• 

1, 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

.3 

3 

9,07185  ì 

Dio 
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ELENCO  ALFABETICO 

DEI  COMUNI  DELLA  PROVINCIA  DI  FERMO 


^'ArU\jO'lA/V' — 


Fermo  

Ai.teta 

Altidona 

Bf.LMONTE 

Campofilone 

Castel  Clementino.  . . 
Cerreto  ( di  Alida ) . . 

Collina 

Cossignano 


Falkhonk  . . . 
Francavilla  . . 
Grottahare.  . 
Grottazzolina 
La  PEDONA  . .•  . 

Magliano  . . .. 
Marano  .... 

Massa 

Massignano  . . 
Montappone  . . 
Monte  Falcone 
Monte  Fiore  . 


Monte  Giberto 
Monte  Giorgio 


Misure,  iu  tolto  proprie.  Tavola 
N."  253. 


Seguono  in  tutto  Fermo. 


I 

Braccio  Mercantile,  e Piede  da  Le- 
gname come  Fermo  ; Piede 
Agrimensorio  proprio;  Aridi  co- 
me Fermo;  Vino  come  Montel- 
paro  ; Olio  propria  ; Pesi  colme 
Roma.  Tavola  N.°  258. 


Seguono  in  tutto  Fermo. 


Braccio  Mercantile,  c -Piede  da  Le- 
gname , come  Fermo';  Piede 
Agrimensorio  proprio;  Aridi , e 
Pesi  come  Fermo;  Vino,  e Olio 
proprie.  Tavola  N.°  262. 

Segue  in  tutto  Fermo. 

Braccio  Mercantile,  e Piede  da  Le- 
gname come  Fermo;  Piede  Agri  - 


296  . ... 

paensono  proprio  ; Aridi  comi1 

Fermo  e Ancona;  Vino  e Olio 

proprie:  Pesi  come  Cossignano. 
Tavola  ti.°  267. 

Mote  Granaro  .....  Braccio  Mercantile,  c Piede  da  Le- 
gname come  Fermo;  Piede  Agri- 
mensorio  come  Monte  Fiore. 
Aridi  , Vino  , e Olio  proprie  ; 
Pesi  come  Cossignano.  Tavola 
N.°  272. 

Monte  Leone  . . ^ . . . Misure  Lineari,  di  Vino  , Olio,  c 

Pesi  come  Fermo;  di  Aridi  co- 
me Monte  Granaro. 

Montelparo  ......  Piede  Agrimensorio  come  Monte 

■ Fiore  ; Aridi  come  Monte  Gra- 

naro ; Vino  e Olio  proprie;  Pesi 
comc.Cossignano.  Tav.  N.“  276. 

Munte  Ottone Segue  in  tutto  Fermo. 

Monte  Rinaldo Misure  Lineari , di  .Vino,  Olio,  c 

Pesi,  copie  Fermo  ; di  Aridi  co- 
me  Monte  Granaro. 

Monte  Rubiano Braccio  Mercantile  come  Fermo  ; 

Piede  Agrimensorio  come  Monte 
Fiore;  Aridi  come  Fermo;  Vino, 
e Olio  proprie;  Pesi  come  Cos- 
signano. Tavola 'N.0  279- 

Monte  S.  Pietro  Morico  Misure  Lineari,  di  Vino,  Olio,  c 

Pesi  come  Fermo;  di  Aridi  come 
Monte  Granaro. 

Monte  S.  Pietrangbli  . Misure  Lineari  e di  Olio  proprie; 

di  Aridi  come  Fermo;  di  Vino 
come  Moltelparo;  di  Pesi  come 
Cossignano.  Tavola  'N.0  282. 

Monte  Verde  

Monte  Vidon  Combatte 
Monte  Vidon  Corrado  . 

Montcrano  . . • 

Moregnano  ....... 

'Moresco ' . . • 

Ortezzano  

Pedaso  

Petritoli  I 


Seguono  in  tutto  Fermo. 
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Ponzano . J 

Posto  S.  Giorgio J Seguono  in  tutto  Fermo 

RaP’agnano  ) 

Ripatransóne . Braccio  Mercantile  come  Fermo  ; 

Piede  Agrimensori  proprio  ; 
Aridi,  come  Fermo;  Vino,  e Olio 
proprie;  Pesi  come  Cossignano. 
• Tav.  N.°  285. 

. S.  Andrea  Segue  in  tutto  Fermo. 

S.  Elpidio  a Mare  . . Braccio  Mercantile,  e Piede  da  Le- 
gname come  Fermo  ; Piede  Agri- 
mensori proprio  ; Aridi  come 
Fermò;  Vino,  c Olio  propria  ; 
Pesi  come  Cossignano.  Tavola 
N.°  288. 


S.  Elpidio  Morico  . . . Misure  Lineari  , di  Vino , Olio , c 

Pesi  come  Fermo  ; di  Aridi  co- 
me Monte  Granaro. 

S;  Vittoria Braccio  Mercantile  come  Fermo  ; 

• Piede  Agrimensori  proprio  ; 
Aridi  come  Fermo;  Vino  come 
Morilelparo  ; Olio  proprie;  Pesi 
come  Cossignano.  Tav.  N.  292. 


Smerillo 

Torchiaro  

Torre  di  Palme 

Torre  S.  Patrizio  . . . 


Seguono  in  tutto  Fermo. 
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Il  Braccio  e il  Piede  sono  le  misure  lineari 
che  si  usano  in  questa  Provincia. 

Il  Braccio  comunemente  si  divide  in  12  Once. 

Il  Piede  sr  divide  in  Once  12,  e l’Oncia  in 
12  Minuti.  In  alcuni  luoghi  però  il  Piede  si  di- 
vide in  10  Parti.  •- 

Alcuni  luoghi  hanno  due  Braccia.  Con  uno 
misurano  le  Tele  e i Panni,  coll’altro  la  Seta  e i 
Tessuti  preziosi. 

In  qualche  Comune  ò in  uso  un  sol  Braccio, 
e con  questo  si  misurano  i tessuti  grossolani  , 
c fini. 

In  alcuni  Comuni  sono  in  uso  due  Piedi  di 
diversa  lunghezza,  uno  chiamato  Piede  da  Borgo , 
l’altro  Agrimensori. 

È ben  difficile  che  la  differenza  fra  braccio 
e braccio,  fra  piede  e piede,  che  sono  in  uso  nei 
diversi  Comuni  di  questa  Provincia,  sia  nelle  cen- 
tesime parti  del  metro,  e queste  svariate  misure 
sogliono  differire  nelle  millesime  parti  : può  dun- 
que benissimo  sospettarsi  che  le  misure  lineari 
della  Città  di  Ferrara,  capo  luogo  della  Provincia 
sieno  state  alterate  e abusivamente  introdotte 
come  proprie  di  quei  Comuni,  in  cui  presentemente 
sono  in  uso. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  GLI  ARIDI 


La  Misura  più  grande  in  Ferrara  è il  Moggio , 
in  altri  Comuni  la  Corba. 
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Il  Moggio  si  divide  in  ’ Staja , la  Staja  in 
Quarti,  la  Quarta  in  due  Mezzetti,  il  Mozzetto  in 
due  Minelli. 

Anche  la  Corba  si  divide  in  Staja,  la  Staja 
in  otto  Quarlirolr,  il  Quartirolo  in  otto  Cuppiroli 
o Scodèlle. 

Évvi  anche  il  Sacco  il  quale  contiene  un 
dato  numero  di  Corbe. 

Nelle  misure  di  capacità  per  gli  Aridi  varia 
in  alcuni  luoghi  il  peso  del  Moggio  di  Grano  da 
quello  di  Granturco.  Così,  per  esempio  , in  Fer- 
rara il  peso  del  Moggio  di  Grano  è di  Libbre  1350, 
e quello  di  granturco  pesa  libbre  1250.  Lo  stesso 
dicasi  di  Argenta , e Cento.  La  differenza  è di 
100  Libbre.  Per  la  legna,  fieno,  concime  ec.'si 
fa  uso  del  Carro  di  circa  4 o 3 metri  cubici.  ' 

MISURE  DI  CAPACITA’  PEL  VINO,  OLIO 
ED  ALTRI  LIQUIDI. 

La  più  grande  di  queste  misure  è la  così 
detta  Castellata.  Di  questa  usano  però  .pel  mosto 
più  che  pel  Vino  colato.  Le  altre  misure  sono  il 
Mastello , la  Secchia,  il  Boccale , e la  Foglietta.  In  • 
alcuni  Comuni  invece  del  Mastello  e della  Sec- 
chia si  fa  uso  della  Corba  e del  Quartirolo.  La 
Castellata  dunque,  o contiene  un  dato  numero 
di  mastelli  o un  dato  numero  di  Corbe. 

11  Mastello  contiene  comunemente  quattro  Sec- 
chie. La  Secchia  però  ò variabilissima;  in  alcuni  Co- 
muni contiene  12  Boccali,  in  altri  ne  contiene  10, 

8,  ed  anche  7.  La  Corba  contiene  48  o 50  Boccali. 
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11  Quartirolo  12,  o 12  Boccali  e mezzo.  Il  Boc- 
cale si  divide  in  4 Foglietto;  la  Foglietta  poi  vaila 
nei  diversi  Comuni. 

L’Olio  fra  i Liquidi  si  vende  a peso. 

Il  peso  è la  Libbra  locale , la  quale  si  di- 
vide per  metà*  e quindi  la  Quartuccia  e mezza 
Quartuccia,  cioè  la  quarta  e l’ottava  parte  della 
Libbra.  Nelle  grandi  contrattazioni  si  usa  il  Peso 
di  25  libbre  ed  anche  il  Mastello,  che  contiene 
un  dato  numero  di  pesi. 

Nel  Comune  di  Codigoro  l’ Olio  in  piccole 
quantità  si  pesa  con  la  libbra  grossa  di  Comac- 
chio,  e nelle  grandi  si  usa  il  peso  di  libbre  25 
ferraresi. 

PESI 


Il  peso  è la  Libbra  che  si  divide  in  dodici 
Once.  Colla  parola  Peso  intendono  libbre  25.  In 
alcuni  luoghi  sono  in  uso  due  Pesi  uno  Grosso  , 
e l’altro  Sottile.  Il  peso  sottile  è la  libbra  locale 
che  si  divide  in  Once  12,  il  peso  grosso  è una 
libbra  che  si  divide  in  Once  16.  L'Oncia  però  è 
quella  stéssa  del  Peso  o libbra  sottile. 
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FERRARA  . 

MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

DA  SETA 

METRI 

1 

u 

’J 

a 

Uì 

H £ 
s.  H 
S*3 
U 

DECIMALI 

Oncia 

0 

0 

5 

286315 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

i 

717892 

: Braccio  di  Once  12 

0 

6 

3 

435780 

Dieci  Braccia 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,576. 

BUACCIO 

DA  PANNI  E TELA 

c 

3 

4 

.357800 

Oncia 

0 

0 

5 

613391 

1 Mezzo  Braccio 

0 

3 

3 

680319 

Braccio  di  Once  12 

0 

G 

7 

717309 

Dieci  Braccia 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,476. 

6 

7 

3 

606999 

20 
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FERRARA 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGRIMENSORI!) 

METRI 

DECIME-  i 
TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

1 

Minuto 

0 

0 

0 

280434  ! 

Mezz'Oncia 

0 

0 

i 

682726  i 

Oncia 

0 

0 

3 

363433 

Piede  di  Once  12 

0 

4 

0 

385442 

'Dicci  Piedi,  o Pertica...... 

4 

0 

3 

854429  | 

1 

Il  Metro  equivale  a Pif</i2,476 

■ 

' 

. 
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FERRARA 


MISURE  DI  CAPACITA*  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AUDI 

| 

. ih  in 

DECILITRI  , 

5-  5S 
r.  H 
(d 
■J 

DECIMALI 

Mincllo 

i 

9 

4 

330 

Mezzetta  di  .M incili  2 

3 

8 

8 

660 

Quarta  di  Mezzette  2 

7 

7 

7 

320 

Staro  di  Quarte  A... 

31 

0 

9 

290 

1 Moggio  di  Slaja  20 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Minelli  5,146. 

621 

8 

5 

840 

viso 

! Foglietta 

0 

3 

5 

490 

Boccale  di  Foglietle  4 

1 

4 

i 

960 

Secchia  di  Boccali  10 

14 

1 

9 

600 

Mastello  di  Secchie  4 

56 

7 

8 

420 

Mezza  di  Mastelli  12 

681 

i 

1 

010 

[ 

Castellata  di  Mezze  2 

17  Litro  equivale  a Fogliet- 
te  2,817. 

1362 

8 

2 

080 
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FERRARA 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

i * 

J < 

•3  S 

o £ 

H < 
H SS 

w o 

5 Ì 

uì  ea 

Q tj 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Ottava 

0 

0 

0 

3,595 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,760 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

4 

5,137 

Peso  di  Libbre  25 

8 

6 

2 

8,430 

Cenlinajo  di  Pesi  4 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,897. 

. 

34 

5 

1 

3,730 

t 
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ARGENTA 

MISURE  LINEARI 


BRUCIO 

denominato  passo 

5 

f- 

u. 

s 

i 

5 = 

1 

u 

- 2 

>.  H 
U) 

u 

" I 

DECIMALI 

• 

Oncia 

• 

0 

0 

5 

' 

348001 

Mezzo  Bracino 

0 

3 

2 

088009 

l’asso  di  Once-  12.... 

0 

6 

4 

176020 

6 

4 

1 

760200  . 

Il  Metro  epurale 

so  1 ,558. 

a 

Pai  - 

PIEDE 

DA  BORGO 

Oncia 

.... 

0 

0 

3 

43000 

Mezzo  Piede 

0 

2 

0 

58004 

Piede  di  Once  12..., 

0 

4 

1 

16010 

Dieci  Piedi 

.... 

1 

1 

1 

60100 

Il  Metro  equivale 

di  2,129. 

a 

Pie- 

l 

PIEDE 

AGRIMENSORE 

Oncia 

.... 

0 

0 

4 

45858 

.Mezzo  Piede 

.... 

0 

2 

6 

75148 

Piede  di  Once  12 

0 

5 

3 

50297 

Dicci  Piedi 

.... 

5 

3 

5 

02970  | 

Il  Metro  equivale 

a 

Pie- 

de  1,869. 
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ARGENTA 

MISURE  DI  CAPACITA’, PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

5 

H 

3 

US 

1 

f * 

Dfl 

u 

DECIMALI 

Quarta 

'8 

2 

9 

145  ‘ 

. : •; 

Staro  di  Quarte  4 

33 

1 

6 

581 

' ''  ; 

Moggio  di  Stara  20.... 

663 

3 

1 

630 

* • , 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quarta  1,206. 

vino 

Foglietta • 

0 

3 

8 

418 

V . * 

. •» 
• •••..•  ‘i 

Boccale  di  Fogliette  4 

.1 

.5 

3 

672  • 

, * » 

Mastello  di  Boccali  40 

61 

4 

6 

890 

. “* 

Mezza  di  Mastelli  12 

737 

; 6 

2 

680 

Castellata  di  Mézze  2 

1475 

2 

5 

360 

,*r  » 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
te 2,602. 

OLIO 

• 

/ ' 

• • * ». 

! Mezza  Libbra  

0 

i 

8 

889 

■ ■ '.  ' 

j Libbra 

0 

3 

.7 

779  . 

• / 1 

Il  Litro  equivale  a Lib- 

• 

hre  2,647. 

, 
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ARGENTA 

MISURE  DI  PESI 


PERI 

MERCANTILI 

es 

o 

o 

G 

1 • 
o 

r*  < 

H ss 
us  e 

DECA-' 

GRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Ottava 

0 

0 

0 

3,G020 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,8166 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

4 

5,7993 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

IMre  2,891.  f 

' ■ 
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BAGNA  CAVALLO 

MISURE  LINEARI 


BRUCIO 

DA  SETA 

METRI 

là 

S 5 

£ * 
Q 

M 

S - 

£ se 
.Z 

us 

o 

DECIMACI 

Oncia  

0 

0 

5 

304964 

Mezzo  Braccio 

o 

3 

i 

829784 

Braccio  di  Once  12 

o 

G 

3 

659570 

Dieci  Braccia 

6 

3 

6 

595700 

Il  Metro  equivale  a Brac- 

ciò  1,570. 

BRACCIO 

DA  PANNI  E TELA 

Oncia 

0 

0 

5 

973461 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

5 

840784 

Braccio  di  Once  12 

0 

7 

1 

681569 

Dieci  Braccia 

7 

1 

6 

815690 

Il  Metro  equivale  a Brac- 

ciò  1,394. 

piede 

AGRIMENSORE 

Oncia 

0 

0 

4 

307092 

Mezzo  Piede 

0 

2 

1 

535460 

Piede  di  Once  10 

0 

4 

3 

070920 

Dieci  Piedi 

4 

3 

0 

709200 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

di  2,321. 

Digitized  by  Google 


314 


BAGNA  CAVALLO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


• ■IDI 

■ . • • 

LITRI 

5 

£ 

G 

a 

CENTILI- 
TRI . 

DECIMALI 

l Scodella 

0 

G 

6 

720 

|;  Quartarolo  di  Scodelle  8 ' 

5 

3 

3 

750 

Quarta  di  Quartaroli  2 

10 

6 

7 

510 

j Stajo  di  Quarte  1 

42 

7 

0 

040 

1 Corba  di  Slaja  2..., 

85 

4 

o‘ 

080 

li  Sacco  di  Corbe  2 

170 

8 

0 

160  ' 

| Dieci  Litri  equivalgono  a 

Scodelle  14,98. 

| 

VIKO 

Foglie  Ila 

0 

5 

6 

720 

Boccale  di  Foglietfe  4 

1 

7 

6 

890 

1 Corba  di  Boccali  48 

84 

9 

1 

070 

; Castellala  di  Corbe  10 

849 

1 

0 

680 

j Il  Litro  equivale  a Foglici- 

la  1,703. 

01.10 

Mezza  Libbra  in  1/4,  1/6,  1/8, 

1/12 

0 

1 

9 

766 

Libbra  in  mezze  Libbre  2 

0 

3 

9 

533 

Peso  di  Libbre  25 

9 

8 

8 

325 

Il  Litro  equivale  a Lib- 

Ire  2,529. 
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BAGNA  CAVALLO 

misure  di  pesi 


1 • 

PFUI 

3 

1 • 
o ? 

1 ^ 

< r. 

GRAMMI  j 

E 

DECIMALI  : 

MERCANTILI 

mi 

H GC 
U3  C 

w ee 
S (J 

1 Grano 

0 

0 

0 

0, 0471  16 

ì Carato  di  Grani  4 

o 

0 

0 

0,182461  j 

Ottava  di  Carati  20 

0 

0 

0 

3.7G927G ! 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

3 

0,154208 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

6 

i,850COO; 

9 

0 

4 

6,205000 

■ 

j 

lì  Chilo'irammo  equivale  a 
Libbre  2,70.1. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

0 

0 

0 

| 

0,0471 16  j 
1,130783 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,392319  ! 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

7,138790 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

2 

5,665500 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
1 Libbre  3,070. 
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CENTO 

MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

DA  PANNI,  TELA,  SETA,  tCC . 

METRI 

DECIME- 

TRI 

U 

s _ 

H « 

E H 

W 

CJ 

' ! 

DECIMALI  ; 

Oncia 

0 

0 

5 

3135725 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

1 

8814350 

Braccio  di  Once  12 

0 

6 

3 

7628700, 

Dieci  Braccia 

6 

3 

7 

6287000 

Il  Metro  equivale  a Brac- 

ciò  1,568. 

PIEDE 

AGRIMENSORE 

1 

il 

Minuto 

0 

0 

0 

275314 

Mezz'Oncia 

0 

0 

1 

651884 

Oncia  di  Minuti  12 

0 

0 

3 

303768 

Mezzo  Piede 

0 

1 

9 

822608 

Piede  di  . Once  12 

0 

3 

9 

645216 

Dicci  Piedi,  o Pertica 

3 

9 

6 

452160 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

di  2,522. 

1! 
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MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITUI 

DECILITRI  ! 

IUX 

DECIMALI 

Cuppirolo 

0 

6 

0 

270 

Quartirolo  di  Cuppiroli  8 

4 

8 

2 

140 

Staro  di  Quartiroli  8 

38 

5 

7 

160 

Corba  di  Staja  2 

77 

1 

4 

330 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Cuppiroh  16,59. 

' 

vino 

Foglietta 

0 

4 

7 

170 

Boccale  di  Foglielte  4 

1 

8 

8 

690 

Quartarola  di  Boccali  12 

22 

6 

4 

020 

Staro  di  Quartarole  2 

45 

2 

8 

040 

Corba  di  Stara  2 

90 

5 

6 

090 

Castellata  di  Corbe  10 

905 

6 

0 

900 

Il  Litro  equivale  a Foglie! - 

te  2,120. 

OLIO 

0 

3 

9 

257 

Libbra,  in  1/2,  1/4,  1/8,  ecc. 

• 

Il  Litro  equivale  a Lib- 
bre 2,509. 

J 
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MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CIllLoGR. 

i 5 

H < 
H ce 
Uì  -C 

< 9. 
a < 
w ce 

3 'J 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Ottava 

0 

0 

0 

3,7429 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

9,9435 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

5 

9,3210 

fi  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,783. 
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CODIGORO 

MISURE  LINEARI 


Firn»; 

agrimensori!) 

Cri 

a 

• 

tri 

5 5 

y H 
Cri 

a 

CENTIME- I 
TRI 

DECIMALI 

■ 

| 

0 

0 

0 

280454  ! 

0 

0 

ì 

682726 

0 

0 

3 

365453  j 

Piede  di  Once  12 

0 

4 

0 

385442 

Dieci  Piedi  o Pertica 

4 

0 

3 

854429 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

di  2,476. 

• 

• 

« 
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coniGOiio 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ÌRIDI 

LITRI 

DECILITRI 



É _ 

£ ss 
Z H ( 

s 

DECIMALI 

Minello 

1 

9 

4 

330 

Mezzetta  di  M Incili  2 

3 

8 

8 

eoo 

Quarta  di  Mezzette  2 

7 

7 

7 

320 

Staro  di  Quarte  4 

31 

0 

9 

290 

Moggio  di  Slaja  2 

021 

8 

5 

810 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

M incili  ó,14G. 

VIVO 

Foglietta 

0 

5 

0 

570 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

0 

2 

310 

Secchia  di  Boccali  8 

16 

1 

8 

520 

Mastello  di  Secchie  4 

64 

7 

4 

080 

Mezza  di  Mastelli  12 

776 

8 

8 

960 

Castellata  di  Mezze  2 

1553 

7 

7 

920 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

la  1,977. 

OLIO 

Libbra  in  1/2,  1/4,  1/8 

0 

3 

7 

7076 

Peso  di  Libbre  25 

9 

4 

2 

6900 

Il  Litro  equivale  a Lib- 

bre  2,652. 

. Digitized  by  Googl 


321 

. COD1GOKO 

MISURE  DI  PESI 


pc»o 

GROSSO 

CH1LOGR. 

H OS 
td  O 

3 2 

w CC 
a u 

GRAMMI  ' 

« 

DECIMALI 

Oncia : 

0 

0 

0 

8,7600 

Libbra  di  Oncc  16 

0 

4 

6 

0,1600 

Il  Chilogrammo  equivali  a 

• 

I 

Libbre  2,173. 

. 

* 1 

. P2»0 

1 

' Il 

SOTTILE 

• 

• 

Ottava _ 

0 

0 

0 

3,5950  j 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,7600 

Libbra  di  Oncc  12 

0 

3 

4 

5,1373 

Peso  di  Libbre  25/ 

8 

6 

2 

8,4300 

Ceutinajo  di  Pesi  1 

34 

5 

1 

3,7300 

Il  Chilogrammo  equivale- a 

Libbre  2,897. 

21 
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COMACCHIO 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

X 

1 

fi a 

1 

M 

% _ 

j 

H 

* X 

H “ 

DECIMALI  ! 

ACiHIMENSOKIO 

a 

Z H 

a 

•r.  r* 

X 

■~J 

|| 

Minuto 

0 

0 

0 

1 

280451 

Mezz'Oncia 

0 

0 

1 

682726 

Oncia 

0 

0 

3 

365453 

Piede  di  Once  12 

0 

4 

0 

385442 

Dieci  Piedi  o Pertica 

Il  Metro  equivale  a Piedi  2, 47 6. 

4 

0 

3 

834429 
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COMACCHIO 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


1 

•! 

ARIDI 

LITRI  | 

DECILITRI 

« 

n — 

H 6S 
X H 
M 

u 

DECIMALI 

,|  • 

Miuello 

i 

9 

4 

330 

Mezzetta  di  Minclli  2 

•! 

3 

8 

8 

660 

Quarta  di  Mezzette  2 

7 

7 

7 

320 

| 

Staro  di  Quarte  4 

31 

0 

9 

290 

Moggio  di  Slaja  20 

Dieci  Litri  equivalgono  a Mt- 
nelli  5,146. 

I1 

621 

8 

5 

840 

!| 

Foglietta 

0 

5 

2 

120 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

8 

500 

Secchia  di  Boccali  7 

14 

5 

9 

520 

Mastello  di  Secchie  4 

58 

3 

8 

130 

Mezza  di  Mastelli  12 

700 

5 

7 

200 

Castellata  di  Mezze  2 

Il  Litro  equivale  a Foghe t- 

1401 

i 

4 

400 

| fa  1,918. 
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COMACCHIO 

MISURE  1)1  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


Libbra  in  1/2,  1/t,  1/8,  ere. 

Peso  di  Libbre  23  

Mastello  (li  Pesi  10, 


Il  Litro  equivale  a Lib- 
bre 2,052. 


0 

9 

94 


DECIMALI 


7070 

0900 

9000 
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; C0MACC11IO 

' M I S.t  R E D I PESI 


PIMI 

G ROSSO  • ‘ . . 

* 1 • 

a 

» 

1 J' 

C 7 
< 

Iti  3 

U a 
S « 

GRAMMI 

E 

DECIMALI  \ 

Oncia 

; o 

■ 0 

2 

.1 

8,700  | 

Libbra  di  Once  16 » 

0 

4 

6 

0,160 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

.. 

• 

Libbre  2,173. 

1 

PENO 

SOTTILE 



Oliava 

0 

0 

« 

3,595 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,760 

1 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

i 

5,137  ' 

Peso  di  Libbre  25 

8 

fi 

2 

8,430 

Cenlinajo  di  Pesi  4 

31 

5 

i 

3,730 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,897. 

1 
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CONSEL1CE 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGRIMENSORI!) 

às 

H 

S 

DECIME- 

TRI 

1 

M 

3 _ 

ge 

sa 

tj 

DECIMALI  | 

■ 

Oncia 

0 

0 

5 

3098 

! Mezzo  Piede 

0 

2 

6 

5490 

Piede  di  Once  IO 

0 

5 

3 

0980  : 

Dicci  Piedi  o Pertica 

5 

3 

0 

9800 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
de 1,833. 

i 

,1 

* 

. 

' 

t 

i 

i 

| 

I * . 

1 

! 

| 

II 

| 

1 

ji 

|| 
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CONSELICE 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

J 

H 2 

s - 

j 

DECIMALI 

Quartirolo 

5 

2 

3 

820 

Quarto  di  Quartiroli  2 

io 

4 

7 

610 

Staro  di  Quarti  4 

41 

9 

0 

570 

Corba  di  Stara  2 

83 

8 

1 

130 

, Dieci  Litri  equivalgono  a 

Quartiroli  19,09. 

VIMO 

Foglietta 

0 

3 

7 

911 

Boccale  di  Fughette  4 

1 

5 

1 

64 1 

Corba  di  Boccali  50 

75 

8 

2 

190 

Castellata  di  Corbe  12..., 

909 

8 

6 

280 

Il  Litro  equivale  a Foglie t- 

le  2,637. 

OLIR 

Q 

Libbra  in  1/2,  1/4,  1/8 

0 

3 

9 

423 

Peso  di  Libbre  25 

9 

8 

5 

575 

Il  Litro  equivale  a Lib- 

bre  2,536. 

» 

D^itizedbyGoogle 


COTIGIN'OLA 


MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

mercantile 

OS 

H 

. u 
s 

DECIME- 
, TRI 

1 

iti 

Si  - 
r ss 
H 
H 
O 

T , 

1 

DECIMALI 

! 

Oncia : 

o. 

0 

0 

35087 

Mezzo  Braccio ! 

0 

3 

•2! 

10522 

Braccio  di  Once  12 

0 

.0 

4 

21013 

Dieci  Braccia 

6 

4 

2 

10430  1 

Il  Mitro  equivale  a Urne- 

. 

ciò  1,557. 

. • 

piedi; 

. 

agrimeasorio 

Oncia 

0 

0 

4 

75122  { 

Mezzo  Piede 

0 

2 

3 

75614 

Piede  di  Once  10 

0 

4 

7 

51228 

Dieci  Piedi 

’ \ 

4 

7 

5 

12286 

• Il  Metro  equivale  a Pie - 

* 

di  2,104, 

• 
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COTIGiN'OLA 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

A 

H 

•J 

x 

H 

j 

w 

a 

“ |- 
- A 

* H 

Cd 

U 

DECIMALI 

Scodella 

0 

6 

6 

720 

Quartarolo  di  Scodelle  8 

5 

3 

3 

750 

Quarta  di  Quartaroli  2 

10 

6 

7 

510 

Stajo  di  Quarte  4 

42 

7 

0 

040 

Corba  di  Staja  2 

85 

4 

0 

080 

Sacco  di  Corbe  2 

170 

8 

0 

160 

1 Dieci  Litri  equivalgono  a 

Scodelle  14,98 

VINO 

Foglietla 

0 

3 

5 

379 

Boccale  di  Fogliette  4 

1 

4 

1 

516 

Corba  di  Boccali  50 

70 

7 

5 

890 

Castellata  di  Corbe  12 

849 

1 

0 

680 

Il  Litro  equivale  a Foghe t- 

te  2,826. 

OLIO 

Libbra  in  1/2, 1/4,  1/8, 1/16. 

0 

3 

9 

423 

Peso  di  Libbre  25 

9 

8 

5 

575 

LI  Litro  equivale  a Liti - 

br<  2,536. 

Digitized  by  Google 


COTIGNOLA 

MISURE  DI  PESI 


:i:ì  i 


Pili 

MERCANTILI 

i| 

CllìLOGR.  j 

© s 

H < 
H SS 

< S 
© < 
w ss 
© © 

GRAMMI 

E 

DECIMALI  ! 

Grano 

0 

0 

0 

0,017116 

Caraio  di  Grani  4 

0 

0 

0 

0,182464 

' Oliava  di  Carati  20 

! 

0 

0 

0 

3,769276 

1 Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

3 

0,154208 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

6 

1,850600 

1 Peso  di  Libbre  25 

9 

0 

4 

6,265000 

Il  Chilogrammo  equivale  o 
ìj  Libbre  2,766. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,047116 

>:  Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,130783 

j Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,392349 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

7,138790 

j Libbra  di  Once  12 

0 

3 

2 

5,665500 

! Il  Chilogrammo  equivale  a 

i Libbre  3,070. 

• 

Digitized  by  Google 
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FUSIGNAIYO 

MISURE  LINEARI 


BB.iCClO 

MERCANTILE 

a 

H 

JÙ 

s 

i 

u 

55  “ 

u H 

w 

fi 

1 

« 

E „ 
“ cs 
« *“ 
W 

u 

I 

DECIMALI  1 

Oncia 

0 

0 

5 

3709525  i 

Mezzo  Braccio.: 

0 

3 

2 

2257150 

Braccio  di  Once  12 

0 

6 

4 

451 1300 

Dicci  Braccia 

6 

4 

4 

51 43000 

i 

! 

■ - 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1 ,551 . 

. ■ 

PIEDE 

AGKIMENSORIO 

» 

Oncia  

0 

0 

5 

1643789 

Mezzo  Piede 

Q 

2 

5 

8218945 

( Piede  di  Once  10 

. 

0 

5 

l 

6437890 

Dieci  Piedi  

j . Il  Metro  equivale  a Pie- 
de 1,936. 

5 

1 

6 

1378900 

Digitized  by  Google 


333 


FUSIGNANO 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI  . 


ARIDI 

i 

i 

*|  ’ - - 

X 

H 

J 

H 

J 

G 

Uà 

-3 

H X 
r.  r- 

'Ji 

o 

1 

i 

DECIMALI 

• * 

Scodella.. 

0 

6 

6 

720-  ■:* 

,j  Quarti rolo  di  Scodelle  8 

5 

3 

3 

750 

Quarta  di  Quartiroli  2 

lo 

6 

7 

510 

(I  Slajo  di  Quarte  4 

42 

i 

0 

040  • 

jr  Corlia  di  Staja  2 

85 

4 

0 

OSO 

Sacco  di  Corbe  2 

170 

8 

0 

i co 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

• 

• 

Scodelle  14,98. 

: 

VINO 

ij 

Il  Foglietta  

0 

3 

5 

379  j 

Boccale  di  Foglietto  4 

1 

4 

I 

1 

516 

i 

Corba  di  Boccali  50 •.. 

70 

7 

8 

890 

Castellata  di  Corbe  12 

849 

1 

4 

680  ‘ 

lì  Litro  equivale  a Fogliet- 

te  2,820. 

OLIO 

Libbra  in  1/2, 1/4, 1/8,1/16. 

0 

3 

9 

423 

Peso  di  Libbre  25 

9 

8 

5 

575  , 

Il  Litro  equivale  a Lib- 

f bre  2,536. 

■ 

1 

; 

il 

Digitìzed  by  Google 


334 


FISSIONANO 

MISURE  DI  PESI 


PENI 

MERCANTILI 


Ottava 

Oncia  di  Ottave  8... 
Libbra  di  Oncc  12.. 


Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,771 


CIIILOGR. 

1 

Ó T. 

H * 
H fi 6 

u:  o 

< 5 

■■J  < 

U.'  Cm 

a e 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

0 

0 

0 

3,738 

0 

0 

3 

0,069 

0 

3 

C 

0,834 
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LEGO 

MISURE  LINEARI 


335 


BRACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI  ^ 

Oncia  

0 

0 

5 

31644 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

1 

89864 

Braccio  <li  Once  12 

0 

6 

3 

79729 

Dieci  Braccia  

6 

3 

7 

97290 

Il  Metro  equivale  a Brac- 

ciò  1,567. 

FIERE 

AGRIMENSORIO 

Oncia 

0 

0 

3 

| 

417099 

Mezzo  Piede 

0 

2 

o 

502594 

Piede  di  Once  12 

0 

4 

1 

005187 

Dieci  Piedi 

4 

1 

0 

051870 

Il  Metro  equivale  a Pie - 

di  2,438. 

1 

, 


Digitized  by  Google 
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LlÌGO 

MISURE  DI  CAPACITA'.  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


• • 

ARIDI 

LITRI 

HF.C1I.1TR1 

' 

CENTILI- 

TRI 

. 

DECIMALI 

f . 

. 

: Scodella 

0 

6 

6 

720 

■ Quartarolo  di  Scodelle  8 

5 

3 

3 

750 

Quarta  di  Quartiroli  2.'. 

10 

6. 

7 

510 

i 

1 Stajo  di  Quarte  4-.....'....'. 

42 

7 

0 

040 

: Corba  di  Staja  2 

85 

4 

• 0 

080- 

1 Sacco  di  Corbe  2 :• 

170 

8 

0 

160 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

!i  Scodelle  14,98. 

. 

I 

VIIO 

Foglietta 

0 

3 

5 

379 

Boccale  di  FoglieUe  4 

1 

4 

• 1 

516 

Corba  di  Boccali  50 

70 

7 

5 

890 

il  Castellata  di  Corbe  12 

849 

1 

0 

680 

Il  Litro  equivale  a Foglie!' 

| te  2,826. 

1 

OLIO 

Libbra  in  1/2,  1/4,  1/8,1/16. 

0 

3 

9 

423 

Peso  di  Libbre  25 

9 

8 

5 

575 

Il  Litro  equivale  a Lih- 

j 

ij  óre  2,536. 

|_ 

Digitized  by  Google 
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LUGO 


MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

ce 

o 

o 

3 

u 

1 • 

2 * 
H < 

H CC 
Cd  « 

< * 

a 

td  PS 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Ottava 

0 

0 

0 

3,758 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

3 

0,069 

Libbra  di  Once  12 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,771. 

0 

3 

C 

0,834 

22 
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MASSA  LOMBARDA 

- MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABI  Di 

LITRI 

I 

DECILITRI 

CENTILI-  | 
TRI 

DECIMALI 

Quartirolo 

5 

2 

3 

820 

Quarto  di  Quartiroli  2 

10 

4 

7 

640 

Staro  di  Quarti  4 

41 

9 

0 

570 

Corba  di  Stara  2 

83 

8 

1 

130 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartiroli  19,09. 

VISO 

Foglietta 

0 

3 ‘ 

9 

290 

Boccale  di  Foglietle  4 

1 

5 

7 

190 

Corba  di  Boccali  50 

78 

5 

9 

310 

Castellata  di  Corbe  12 

943 

1 

1 

720 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
te  2,545. 

. 

01,10 

li  Mezza  Libbra  in  1 / i,  1 /6, 1/8, 
1/12 

0 

1 

9 

766 

Libbra  di  mezze  Libbre  2 .... 

0 

3 

9 

533 

i Peso  di  Libbre  25 

9 

8 

8 

325 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
te  2,529. 

; 

ji 

P.ÌQÌtKe(iM«k>ogle 
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MASSA  LOMBARDA 

MISURE  DI  PESI 


PERI 

MERCANTILI 

CU1L0~ 

«RAM. 

ETTO- 

GRAM. 

DECA- 

GRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,047116 

Carato  di  Grani  4 

0 

0 

0 

0,182404 

Ottavo  di  Carati  20 

0 

0 

0 

3,769276 

L Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

0,154208 

1 Libbra  di  Once  12 

0 

3 

1,856000 

Peso  di  Libbre  25 

9 

0 

6,203000 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

j libbre  2,766. 

[] 

PERI 

PEI  MEDICINALI 

lì 

j 

Grano 

0 

0 

0 

0,047116 

■ Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,130783 

Dramma  di  Scrupoli  3 ■... 

0 

0 

0 

3,392349 

! Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

7,138790 

Libbra  di  Once  12 

3 

2 

5,665500 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  3,070. 

■ 

Diaitized  bv  Coogtc 


ELENCO  ALFABETICO 

DEI  COMUNI  DELLA  PROVINCIA  DI  FERRARA 

.'Ferrara Misure  in  tulio  proprie.  Tavola 

Num.  305.  • * 

Argenta. Misure  in  tulio  proprie.  Tavola 

Num.  310. 

Bagnacavallo Misure  Lineari  , c pel  Vino  pro- 

prie. Per  l’Olio,  e Pesi  come 
Bologna.  Per  gli  Aridi  come 
Lugo.  Tav.  Num.  313. 

Baura Segue  in  tulio  Ferrara. 

'Bqnde.no .v/.:  ..Segue  in  tutto  Ferrara. 

• Casumaro V-  '-  Segue  in  tulio  Cento. 

Cento Misure  in  lutto  proprie.  Tavola 

Num.  310. 

Codificme Segue  in  tutto  Ferrara. 

Codigoro Misure  Lineari  e Aridi  come  Fer- 

rara. Pel  Vino  e Olio  proprie. 
Pei  Pesi  come  Comacchio.  Tav. 
Num.  319. 

Cotogna Segue  in  tutto  Ferrara. 

Comacchio Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Pesi 

come  Ferrara  Pel  Vino  c Olio 
proprie.  Tav.  Num.  322. 

Conselice Misure  Lineari  proprie..  Per  gli 

Aridi  come  Massa  Lombarda. 
Pel  Vino  propria.  Per  l'Olio,  e 
Pesi  come  Lugo.  Tav.  N.°  326. 

Copparo  Segue  in  tulio  Ferrara. 

Cotignola Misure  Lineari  proprie.  Per  gli 

Aridi,  Vino,  e Olio- come  Lu- 
go. Pel  Peso  come  Bologna. 
Trv.  N.°  329. 

DenoRE Soglie  in  tutto  Ferrara. 

Filo  . ; Misure  Lineari,  di  Aridi,  c Vino  co- 


ì 


312 

ino  Ferrara.  l’er  l’Olio,  e Pesi 
come  Argenta. 

Francolino Segue  in  tutto  Ferrara. 

Fusignano Misure  Lineari  proprie.  Per  gli 

Aridi,  Vino,  Olio,  e Pesi  come 
Lugo.  Tav.  N.°  332. 

Gi  arda  Ferrarese  . . . Segue  in  lutto  Ferrara. 

Lago  Santo Misure  Lineari , e di  Aridi  come 

Ferrara.  Pel  Vino,  e Olio  come 
Codigoró.  Pei  Pesi  come  Co- 
macchio. 

Lego Misure  in  tutto  proprie.  Tavola 

Num.  335. 

Marrara Segue  in  tutto  Ferrara. 

Masi  dei.  Torello  . . . Segue  in  tutto  Ferrara. 

Massa  Fiscagi.ia  ....  Segue  in  tutto  Ferrara. 

Massa  Lombarda  ....  Misure  Lineari,  di  Aridi  , e Vino 

proprie.  Per  l’Olio  e Pesi  come 
. Bologna.  Tav.  Num.  338. 

Medelana Segue  in  tutto  Ferrara. 

Mesola Misure  Lineari,  c di  Aridi  come 

Ferrara.  Pel  Vino  e Olio  come 
Codigoro.  Pel  Peso  come  Cornac- 
chie. 

Migliaro Segue  in  tutto  Ferrara. 

Ostellato Segue  in  tutto  Ferrara. 

Pieve . Segue  in  tutto  Cento. 

Ponte  Lago  Scoro  . . . Segue  in  tutto  Ferrara. 

Porto  Maggiore Segue  in  tutto  Ferrara. 

Quartesana Segue  in  tutto  Ferrara. 

' Sabbioncello Segue  in  tutto  Ferrara. 

S.  Agata  Ferrarese  . . Misure  Lineari  come  Massa  Lom- 
barda. Per  gli  Aridi , Vino,  Olio, 
e Pesi  come  Lugo. 

S.  Martino  . Segue  in  lutto  Ferrara. 

S.  Niccolò  e Benvegnate  Segue  in  tutto  Ferrara. 

Stellata Segue  in  tutto  Ferrara. 

V igarano  Mainarda  . . Segue  in  tutto  Ferrara. 

Voghibra Segue  in  tutto  Ferrara. 


• pigitized  by  Google 


PROVINCIA 


FORLÌ 

— *-K4— 


• Digitized  by  Google 


Digilized  by  Google 


MISURE  LINEARI 


Le  Misure  Lineari  usate  nella  Provincia  di 
Forlì  sono  il  Braccio , e il  Piede  : in  alcuni  luoghi 
si  distingue  il  Braccio  da  Tela  e Panni  da  quello 
da  Seta , e il  Piede  da  Legna . dalPAgrimensorio. 
I rapporti  poi  di  queste  Misure  col  Metro  sono 
variabili,  e le  .variazioni  sono  qualche  volta  sen- 
sibili, e alcune  volte  talmente  piccole,  che  si  po- 
trebbero benissimo  trascurare.  Nulladimeno  si  è 
stimato  tener  conto  di  queste  Misure  le  quali  si 
dicono  proprie  di  alcuni  luoghi,  ma  debbono  sti- 
marsi abusive,  giacché  non  si  trovano  altrove  no- 
tate. Così,  per  esempio,  nei  Comuni  di  Bertinoro, 
Forlimpopoìi , Civitella  , Sarsina  , ecc.  si  trovano 
notate  le  Misure  del  Braccio  Mercantile,  del  Brac- 
cio da  Tela  ecc.,  quali  mancano  nei  libri  di  Me- 
trologia. Prima  di  tener  conto  di  queste  Misure 
nelle  nostre  Tavole  si  ò creduto  necessario  inter- 
pellare Tlngegnere  governativo  Sig.  Alessandro  Be- 
tocchi, il  quale  con  sua  lettera  del  1 3 Settembre 
1856,  Num.  1089  così  risponde  ai  proposti  que- 
siti: « I rapporti  notati  nei  quadri  redatti  da  questo 
« officio  corrispondono  esattamente  a quelli  indi- 
« cati  nel  foglio  inserto  dei  Quesiti,  e sono  pre- 
« cisamente  quelli  che  le  rispettive  Magistrature 
« Comunali  ufficialmente  dichiararono  esistere  fra 
« la  Misura  Metrica,  e le  diverse  misure  effetli- 
« vomente  in  uso  nel  respettivo  Comune,  e proprie 
« del  Comune  stesso  : quindi  il  non  esser  notate 
« la  maggior  parte  in  verun  libro,  a subordinato 


3 i6 

« parere  del  sottoscritto,  altro  non  porta  se  non 
« che  le  indicazioni  assunte  dai  diversi  compilatori 
« non  erano  complete.  » Dopo  questa  risposta  ab- 
biamo nelle  nostre  tavole  notale  le  dette  Misure 
come  proprie  di  quel  Comune  a cui  si  riferiscono. 
Dobbiamo  ancora  notare  , che  rispetto  alla  Città 
di  Cesena , le  Misure  notate  nei  rapporti  ufficiali, 
variano  da  - quelle  che  si  trovano  nei  libri  di  Me- 
trologia -,  quindi  abbiamo  significato  il  rapporto 
ufficiale,  e la  variante. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  GLI  AIUDI 


Se  varie  sono  in  questa  Provincia  le  Misure 
Lineari,  varie  sono  anche  quelle  di  capacità. 

In  alcuni  luoghi  la  minima  Misura  di  capa- 
cità per  gli  Aridi  è la  Scodella  rasa,  la  quale  cor- 
risponde a mezzo  Litro,  e poco  più.  In  altri  luo- 
ghi la  minima  Misura  denominata  Mezza,  o Cop- 
po, o Bernarda,  contiene  un  dato  numero  di  Li- 
tri. Cosi,  per  esempio,  la  Bernarda  in  Rimini  con- 
tiene Litri  11,7271  ; il  Coppo  in  Monte  Tiflì  ne 
contiene  3,590. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PEL  VINO,  OLIO 
ED  ALTRI  LIQUIDI 


Pel  Vino  si  usa  la  Foglietta,  il  Mezzo , il  Boc- 
cale, il  Barile,  e la  Soma  Variano  però  queste  Mi- 
sure nei  diversi  Comuni.  L’Olio  si  vende  a peso, 
ed  il  peso  è la  Libbra  locale. 


Digitized  by  Google 


Il  Peso  è la  Libbra  che  si  divide  in  Once. 
Dodici. 

In  alcuni  luoghi  si  distingue  la  Libbra  sottile 
dalla  grossa,  e in  altri  per  pesare  le  Gemme,  i 
Medicinali,  l'Argento,  ed  altri  generi  di  commercio 
si  nolano  le  diverse  Libbre,  come,  per  esempio, 
in  Cesena  per  le  Gemme  il  Chilogrammo  equivale 
a Libbre 1,188. 

Pei  Medicinali  a Libbre....  3,073. 

Per  l’Argento  a Libbre 2,947. 

Pel  Commercio  a Libbre....  3,033. 


Digitìzed  by 
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FORLÌ 


MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

DA  PANNI,  E SETA 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Oncia  

0 

0 

5 

1830241 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

1 

0981650 

Braccio 

0 

6 

2 

1963300 

Dieci  Braccia 

6 

2 

1 

9633000 

Il  Metro  equivale  a Brac- 

ciò  1,607. 

BRACCIO 

DA  TELA 

Oncia 

0 

0 

6 

1111750 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

• 6 

8650650 

Braccio 

0 

7 

3 

7301300 

Dieci  Braccia 

7 

3 

7 

3013000 

• Il  Metro  equivale  a Brac- 

do  1,356. 

Ku-  Coogle 
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FORLI 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AG  RI MEISSOEUO 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

decimali 

Quarto  d'Oncia 

0 

0 

1 

2205 

Mezz'Oncia  di  Quarti  d'On- 
cia 2 

0 

0 

2 

4410 

Oncia  di  mezz’Once2 

0 

0 

4 

8821 

Piede  di  Once  10 

0 

4 

8 

8206 

Canna  di  Piedi  IO 

4 

8 

8 

2059 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2.048. 

• 

DigitizedbyCoogl 


FOItLI 
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MISURE  DI  CAPACITA  , PER  ARIDI  E LIQUIDI 


II 

ÌRIDI 

LITUI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

li 

j St  odella  rasa  

0 

5 

G 

3700 

| Provenda  di  Scodelle  71  e di 

' 

Scodelle  rase  8 

4 

5 

1 

0200 

Quarto  di  Provende  4 

18 

0 

4 

0500 

Mezzino  di  Quarte  2 

36 

0 

8 

1100 

j Stajo  di  Mezzini  2 

72 

1 

6 

2200 

: Sacco  di  Staja  2 

144 

3 

2 

4400 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Scodelle  rase  17,740. 

. 1 
l! 

VIVO 

1; 

p 

• | 

1 Foglietta 

0 

4 

2 

3300 

Mezzo  di  Foglielte  2 

0 

8 

4 

6700 

j Boccale  di  Mezzi  2 

1 

G 

9 

3500 

Barile  di  Boccali  21 

35 

5 

G 

3800 

1 Soma  di  Barili  2 

71 

1 

2 

7700 

l|  Biroccio  di  Some  5 

355 

6 

3 

8500 

Carro  di  Birocci  2 

711 

2 

7 

7000 

« 

Il  Litro  equivale  rf  Foglici - 

il 

! te  2,362. 

! 

• 1 

! 

V 1 


.1 

! 


1 3 

' si 

1 
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FOIILI 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


! 

OLIO 

MTRI 

DECILITRI. 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

j 

Libbra  locale  in  1/2,  1/4, 1/8. 

, 

' Il  Litro  equivale  a Lib- 
bre 2,778. 

• 

0 

3 

5 

. 

f 

99700 

J 


, 353 

lFOKLI 


MISURE  DI  PESI 


Digitized  by  Googli 


.r»i  • . • 

. BERTlSiORO 


MISURE  LINEARI  , 


BRACCIO 

MERCANTILE 

MKTRI 

1 

Ed 

X - 

•3  e 

Cd  ^ 

fi 

f 

Cd 

2 * 
S H 

M 

U 

DECIMALI  j 

i 

| 

Mezzo  Braccio , 

0 

3 

ì 

O 

o 

.Braccio  di  Olire  10 ■. 

[1  Metro  equivale  a brac- 
cio 1,587. 

BRACCIO 

DA  TELA 

0 

6 

3. 

000 

1 

. 1 
’ 1 

• , 

j : 

Mezzo  Braccio...'....- 

0 

3 

6 

000 

Braccio  di  Once  10 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
• ciò  1,388. 

• 0 

7 

..  2 

000  ' 

ì 

1 

1 

1 

PASSO 

DA  LEGNA 

[ 

Passo : „ 

1 

5 . 

7 

400 

Dieci  Metri  equivalgono  a 

I Passi  0,353. 

Digitized  by  Google 


355 


BERTINQRO 

MISURE  LINEARI 


3r*G 

bertinoro 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

ss 

H 

SS 

h 

il 

DECIMALI  |! 

mi 

V 

W 

u 

y 

fi 

Scodella 

0 

9 

4 

99G0 

Ottava  (li  Scodelle  10 

9 

4 

9 

]| 

9G00  j 

Quarto  di  Ottave  o Bernardc  2. 

18 

9 

9 

9300 

Mezzino  di  Quarti  2...: 

37 

9 

9 

8700 

Staro  di  Mozzini  2 

75 

9 

9 

7500 

' Dieci  Litri  equivalgono  a 

Scodelle  10,527. 

1 

! 

VIRO 

al 

Foglietta 

0 

4 

Boccale  di  Foglietta  4 

1 

D 

9 

KS9 

Barile  di  Boccali  20 

35 

9 

5 

7500  i 

Soma  di  Barili  2 

71 

9 

t 

5000  j 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
te  2,225. 

. 

Olilo 

Libbra  in  1/2,  1/4,  1/8 

0 

3 

9 

5300 

Fiala  di  Libbre  5 

1 

9 

7 

GGOO 

Il  Litro  equivale  a Lib- 
bre 2,529. 

• 

I 

ì 

. . ....  ! 

BERTI  INORO 

MISURE  DI  PESI 


PMI 

MI  «CANTILI 

CUILOGR.  | 

1 • 
O 5 
N < 
H ss 
U 0 

< a 
0 < 
y ss 
fi  0 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Oncia 

0 

0 

3 

0,154 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

6 

1 ,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

; 

Libbre  2,703 

3:>9 

BORGHI 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

£ 

H 

3 

II 

DECILITRI  ■ 

. 

J,. 

2 », 
H £ 
IR  H 
M 
U 

DECIMALI 

Bcrnarda 

ii 

7 . 

2 

710 

Quarta -o Casella  di  Bernnrdc  4. 

46 

9 

0 

830 

Sacco  di  Quarte  o Caselle  4.... 

187 

0 

3 

320 

Cento  Litri  equivalgono  a 

Demorde  8,527. 

VISO 

.. 

Terzetto 

0 

3 

. 9 

G50  . 

Mezzo 

0 

5 

9 

470 

Boccale  di  Mezzi  2,  di  Terzetti'3 

1 

i 

8 

950 

Barilotto  di  Boccali  16 

19 

0 

3 

300 

Barile  di  Barilotti  2 

38  ’ 

0 

• 6 

600 

Soma  di  Barili  2 

76 

1 

3 

200 

Il  Litro  equivale  a Tenet- 

ti  2,522. 

OLIO 

Libbra  di  Once  24  in  1 /2, 1 /4, 

1/8 

0 

7 • 

5 

498 

Cinquino  di  Libbre  5..'. 

3 

T 

7 

490 

Metro  di  Cinquini  5 

18 

8 

7 

450 

Soma  di  Metri  4 

75 

4 

9 

800 

• Il  Litro  equivale  a Lib- 

bra  1;324. 

Digitized  by  Google 


BORGHI 

MISURE  DI  PESI 


MERCANTILI 


S i a i i CRAMMI 

5 j:  « « * E 

3 u a a » DECIMALI 


Oliava . 


Oncia  di  Ottave  8. 


Libbra  comune  di  Once  12. 
Libbra  mezzana  di  Once  18. 
Libbra  grossa*  di  Once  24.... 


I 


3,5990 
8,7930 
5,51 5G 


1 8,2734 

9 1,0312 


II  Chilogrammo  equivale. 

Per  la  Libbra  di  Once  12,  a 
Libbre  2,894. 

Per  la  Libbra  di  Once  18,  a 
Libbre  1,929. 

Per  la  Libbra  di  Once  24,  a 
Libbra  1,447. 


CESENA 

MISURE  LINEARI 


3f>4 


BRACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME-  1 
TRI  | 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Mezzo  Braccio  

0 

3 

n 

Braccio  di  Once  10 

D 

6 

i 

Variante 

0 

6 

i 

97254 

//  Metro  equivale  a 

lìrac - 

ciò  1,6137. 

BRACCIO 

• 

DA  TELA 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

5 

11500 

Braccio  di  Once  10 

0 

7 

0 

Variante 

0 

7 

0 

23560 

Il  Metro  equivale  a 

Brac- 

ciò  1,4239. 

. ' 

PIEDE 

agrimensori» 

* 

Minuto 

0 

B 

1 

34620 

Oncia  di  Minuti  4 

0 

n 

Piede  di  Once  10 

0 

5 

Canna  di  Piedi  10 

5 

3 

8 

47260 

Il  Metro  equivale  a 

Pie- 

de  1,857. 

302 


CESENA 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

£ l 

Uì 

u 

DECIMALI 

Scodella 

0 

4 

3 

181 

Bcrnarda  di  Scodelle  1G 

6 

9 

0 

886 

Quartaruola  di  Bernarde  5.... 

34 

5 

4 

432 

Slajola  di  Quartaruole  2 

69 

0 

8 

865 

Stajo  di  Stajuoli  2 

138 

1 

7 

730 

Sacco  di  Stajo  1J 

207 

2 

6 

595 

Ruld>io  di  Sacco  1 1,  o Staja  2. 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Scodelle  23,158. 

276 

3 

5 

460 

me 

♦ 

• * * 

Foglietta 

Ó 

3 

0 

530 

Mezzo  di  Fogliclte  2 

Boccale  di  Mezzi  2 , di  Ter- 

0 

6 

1 

060 

zetti  3 

1 

2 

2 

120 

Barile  di  Boccali  27 

32 

9 

7 

244 

Soma  di  Barili  2 

65 

9 

4 

488 

Carro  di  Some  12 

791 

3 

3 

856 

Il  Litro  equivale  a Fo- 

• 

• 

ghette  3,275. 

» 

— ' 

363 


CESENA 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OI.IO 

- 

1 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI  ; 

! Quarta 

0 

2 

1 

017 

' Mezza  Fiala  di  Quarte  2 

0 

5 

4 

035 

Fiala  di  Mezze  Fiale  2 

1 

0 

8 

071 

Barile  di  Fiale  35 

37 

■8 

.2 

482 

1 Soma  di  Barili  2 ■ 

• 

75 

:o. 

4 

964 

Carro  di  Some  tO 

756 

4 

9 

645 

i 

Il  Litro  equivale  a mezza 
. Fiala  1,850. 

I 

1 

. 

• 

Digitized  tìy  Googl' 


CI  VITELLA 

MISURE  LINEARI 


305 


BRACCIO 

MERCANTILE 

ec 

H 

Cd 

55 

1 

w 

5 X 

U H 

Cd 

fi 

Cd 

a - 

H X 
£ H 
cd 
u 

DECIMALI 

Mezzo  Braccio 

o 

3 

i 

II 

3300  1 

Braccio  di  Once  10 

0 

6 

2 

7000  il 

Il  Metro  equivale  a 
ciò  1,594. 

Brac- 

: 

li 

BRACCIO 

da  tela 

Mezzo  Braccio 

0 

1 

1 

7000 

Braccio  di  Oncc  10.. .. 

0 

8 

3 

4000 

Il  Metro  equivale  a 
ciò  1,199. 

Brac- 

PIEDE 

AGRIMENSORI» 

Linea 

0 

0 

0 

4953 

Oncia  di  Linee  10 

0 

0 

4 

9525 

Piede  di  Oncc  10  

0 

4 

9 

5250 

Canna  di  Piedi  10 

4 

9 

5 

2500 

Il  Metro  equivale  a 
di  2,219. 

Pie~ 

| 



. Digitized 
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«VITELLA 


MISURE  DI  CAPACITA’  t'ER  ARIDI  E LIQUIDI 


ARIDI 

t 

LITRI 

DECILITRI 

1 1 

1 

H £ 
r.  H 
w 

o j 

DECIMALI 

! 

Scodella 

0 

7 

„ ! 
5 ; 

13425 

Quarto  di  Scodelle  12 

9 

0 

1 

G1106 

Mastello  di  Quarti  4 

36 

0 

c 

44420  j 

Soma  di  Mastelli  3 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Scodelle  13,309. 

108 

1 

9 1 

33270 

ì 

TUO 

QuartucOio....- 

0 

2 

2 

99700 

Foglietta  di  Quar.tucci  2 

0 

4 

5 

98500 

Boccale  di  Fogliettc  4 

1 

8 

3 

94070 

Barile  di  Boccali  20 

36 

7 

8 

81400 

Soma  di  Barili  2 

Il  Litro  equivale  a Foqliet- 
te  2,174. 

73 

• 5 

7 

62800 

. 

; 

OLIO 

Mezzo ........ 

0 

0 

4 

1 94170 

Misurino  di  Mezzi  2 

0 

0 

9 

88340 

Mc/za  Libbra  di  Misurini  2.. 

0 

1 

9 

76670 

Libbra  di  mezze  Libbre  2 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
tc 2,529. 

0 

3 

9 

53350 

r 

f 

ì 

Digita 


/ Google 
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CIV1TELLA 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

• 

CIIILOGR. 

ETTO- 

GRAM. 

DECA- 

GRAM. 

grammi 

E 

DECIMALI 

Grano . 

0 

0 

0 

0,047116 

Carato  di  Grani  4 

0 

0 

0 

0,182464 

Ottava  di  Carati  20 

0 

0 

0 

3,769276 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

3 

0,154208 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

6 

1,830600 

Peso  di  Libbre  23 

9 

0 

4 

6,265000 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

1 Libbre  2,766. 

. 

PESI 

PEI  MEDICINALI  ■ 

> 

Grano : 

0 

0 

0 

0,047116 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,130783 

j Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,392349 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

7,138790 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

2 

5,665500 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

(j  Libbre  3,070. 

. 

. ' Digìtized  by  dliogle 
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COSERCOL1 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGHIMENSORtO 

METRI 

DECIME- 

TRI 

8 « 

r.  H 

td 

V 

DECIMALI 

Linea ; 

0 

B 

0 

4953 

Oncia  di  Linee  10 

0 

0 

4 

9525 

Piede  di  Once  10 

0 

4 

9 

5250 

Canna  di  Piedi  10 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,019. 

4 

9 

5 

2500 

369 


COSERCOLI 

. MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI , E LIQUIDI  * 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

GENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Scodella ' 

0 

7 

5 

13425 

Quarta  di  Scodelle  12 

9 

0 

1 

61 106 

Mastello  di  Quarte  4 

36 

0 

6 

44420 

Soma  di  Mastelli  3 ^ 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Scodelle  13,309. 

108 

1 

9 

33270 

VINO 

Quartucuo 

0 

2 

6 

16600 

Foglietta  di  Quartucci  2 

0 

5 

2 

33300 

Mezzo  di  Foglicllc  2 

1 

0 

4 

66600 

Boccale  di  Mezzi  '2 : 

2 

0 

9 

33300 

Barilo  di  Boccali  20 

41 

8 

6. 

66600 

Soma  di  Barili  2 

■ 

• 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,910. 

83 

7 

3 

33000 

1 

1 

j 

*1 

i 

— -1 



Li. 

_ 

_1_JI 

21 


Digitìzèd  by  Google 
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COSERCOLI 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI  | 

Mezzo 

0 

0 

4 

94170 

Misurino  di  Mezzi  2 

0 

0 

9 

88340 

Mezza  Libbra  di  Misurini  2.. 

0 

1 

9 

76670 

Libbra  di  Mezze  Libbre  tt.... 

0 

3 

9 

53350 

Il  Litro  equivale  a Lib - 

Are  2,529. 

| 

li 

> I 

i 

Digitized  by  Google 
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COSERCOLI 

MISURE  DI  PESI 


• 

PESI 

MERCANTILI 

CIIILOGR. 

è X 

S 5 

w a 

DECA- 
GR  AM . 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,047116 

Carato  di  Grani  4 

0 

0 

0 

0,182161 

Ottavo  di  Carati  20.. 

0 

0 

0 

3,769276 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

3 

0,154208 

Libbra  di  Once  12 — . 

0 

3 

6 

1,850600 

Peso  di  Libbre  25 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,763. 

9 

0 

4 

6,265000 

PEflll 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,017116 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,130783 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,392349 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

7,138790 

Libbra  di  Once  12 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  3.070 

0 

3 

2 

5,665500 

. ' . Digitized  by  Google 


FORLIMPOPOLI 

MISURE  LINEARI 


■BACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

1 

U3 

a - 

H £ 
M 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

i 

Braccio  di  Once  10..' 

0 

6 

■ 2 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1 ,600. 

r BRACCIO 

DA  TELA 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

6 

Braccio  di  Once  10...... 

0 

7 

3 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,378. 

PIEDE 

AG  RIM  EN SO  RIO 

. 

Quarto 

0 

0 

1 

Oncia  di  Quarti  4 

0 

0 

5 

Piede  di  Once  1Ó 

0 

5 

3 

Canna  o Pertica  di  Piedi  10. 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
de 1,865. 

5 

3 

6 

DECIMALI 


2500 

5000 


5500 

1000 


3401 

3606 

6062 

0625 
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FORLIMPOPOLI 

MISURE  DI  CAPACITA’,  PER  ARIDI  E LIQUIDI 


il 

1 

LITRI 

X 

H 

•3 

u 

a 

3 _ 

H oc 

iT  H 

8* 

DECIMALI 

. ! 

Il 

' • 

f 

l]  Scodella 

0 

6 

3 

400 

Quarto  di  Scodelle  28 

17 

7 

5 

370. 

i Menino  di  Quarti  2 

35 

5 

0 

750 

. Stajo  di  Mezzini  2 

71 

0 

I 

500 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Scodelle  15,773 

VISO 

; Foglietta  

0 

5 

7 

580 

Mezzo  di  Fogliette  2 

1 

i 

5 

160 

Boccale  di  Mezzi  2 

2 

3 

0 

320 

Barile  di  Boccali  20 

46 

0 

6 

380 

Soma  di  Barili  2 

92 

1 

2 

760 

Il  Litro  equivale  a Foglìet~ 

f 

la  1,736. 

ouo 



I] 

Libbra  in  1 /2,  I /4,  1 /8 

0 

3 

7 

034 

Barile  di  Libbre  100 

37 

0 

3 

400 

Il  Litro  equivale  a Lib - 

ire  2,700. 

| 

1 

Digitized  by  Google 
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FORLIMPOPOLI 

MISURE  DI  PESI 


375 

MELDOLA 

MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

DA  SETA 

METRI  | 

DECIME  i 
TIU 

l 

U 

SS  M 

le 

M 

U • 

DECIMALI 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

i 

192S6 

Braccio  Hi  Oncc  10 

0 

6 

2 

38572 

Il  Metro  equivale  a /trac- 
cio 1,602. 

BRACCIO 

DA  PANNO  E TELA 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

6 

51219 

Braccio  di  Once  10 

0 

7 

3 

02138 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,369. 

PIEDE 

AGRIMENSORE 

Quarto 

0 

0 

1 

31010 

Oncia  di  Quarti  4...., 

0 

0 

5 

36060 

Piede  di  Once  10 

0 

5 

3 

60620 

Canna  o Pertica  di  Piedi' 10.. 

5 

3 

6 

06250 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
de 1,865 

* 

Digitized  by  Google 
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MFXDOLA 

• MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E*LIQUIDI 


Il  ' 

..... 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

\ 

DECIMALI 

Scodella  rasa 

! Provenda  di  Scodelle  75,  e di 

0 

5 

6 

370 

j Scodello  rase  8 

4 

5 

1 

020 

; Quarto  di  Provende  4 

18 

0 

4 

050 

Mezzino  di  Quarte  2 

36 

0 

8 

110 

j Slajo  di  Mczzini  2.% 

72 

1 

6 

220 

j Sacco  di  Staja  2 

Dieci  Litri  equiralgono  a 
Scodelle  17,740. 

• • 

vino 

144 

3 

2 

440  • 

Foglietta 

0 

5 

2 

090 

Boccale  di  Foglictte  4 

2 

0 

8 

380 

Barile  di  Boccali  21 1/3 

44 

4 

5 

480 

! Soma  di  Barili  2 

//  Litro  equivale  a.  Fogliet- 
j.  (a  1,919. 

il 

f 

OLIO 

88 

9 

6 

960  . 

* 

Libbra  locale  in  1/2, 1 /4, 1 /8. 

fi  Litro  equivale  a Lib- 
bre 2,767. 

. 

0 

3 

G 

137 

377 

MELDOLA 

* MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

GII  1 LOG  R. 

ETTO- 

GRAM. 

< s 

u < 
« e a 
a o 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Oncia 

0 

0 

2 

7,5637 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

0,7645 

lì  Chilogrammo  equivale  a 

• 

Libbre  3,023. 

' 

. 

T 

. 

t 

■ • 

Digitized  by  Google 
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MERCATO  SARACENO 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGRIMENSORE 

ai 

H 

W 

a 

1 

E ti 

3 - 
0 £ 
fi 

CENTIME- 

TRI 

jj 

DECIMALI  * 

J 

Minuto 

0 

0 

1 

! 

3462 

' ; 

Oncia  di  Minuti  4 

0 

0 

5 

3847 

* , 

Piede  di  Once  10, 

0 

5 

3 

8473  S| 

Canna  di  Piedi  10 

5 

3 

8 

472G  | 

. ■ 

fi  Metro  equivale  a Piede  1,857. 

. 

1 

: 

* 

. • 

• 

379 


MERCATO  SARACENO 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

ì min 

DECILITRI 

" 5 

* H 

M 

u 

DECIMALI 

Mezza 

3 

9 

4 

1 

460 

Bernarda  di  Mezze  2 

7 

8 

8 

910 

Mastello  di  Bernarde  6 

47 

3 

3 

430 

Sacco  di  Mastelli  3 

142 

0 

0 

370 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Mene  2,531. 

▼IMO 

Foglietta 

0 

3 

1 

960 

Boccale  di  Fogliette  4 

1 

2 

7 

850' 

Barile  di  Boccali  30 

38 

3 ! 

5 

630 

Soma  di  Barili  2 

76 

7 

1 

260 

Carro  di  Some  10 

767 

1 

2 

600 

Il  Litro  equivale  a Foglie!- 

te  3,129. 

OKilO 

Libbra  in  1/2,  1/4,  1/8 

0 

3 

6 

023 

Il  Litro  equivale  a Lib- 

bre  2,776. 

Digitized  by  Google 
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MERCATO  SARACENO 

MISURE  DI  PESI 


II 

PEII 

MERCANTILI 

I 

CIIILOGR. 

£ * 
S 2 

u « 

DECA- 

GRAM. 

‘ I! 

GRAMMI 

E 

DECIMALI  J 

1 Libbra  per  le  Giojc  di  Once  8. 

0 

2 

3 

O 

r* 

t ^ 
00 

Libbra  pei  Medicinali  di  On- 

• 

ce  12 

0 

3 

2 

5,6700  j 

1 Libbra  per  lArgento  di  On- 

1 fé  12 

0 

3 

3 

9,3440  1 

Ottava 

0 

0. 

0 

3,4340 

Oncia  d»  Ottave  8 

0 

0 

2 

7,4770  ; 

! 

1 Libbra  di  Once  12 

0 

D 

2 

9,7244 

i;  li  Chilogrammo  equivale: 
il  Per  le  Gioje  a Libbre  4*188. 

: Pei  Medicinali  a Libbre  3,073. 

! . 

n Per  1 Argento  a Libbre  2,947. 

I1 

Pel  Commercio  a Libbre  3,033. 

- 

1 

•• 

I 

Digitized  by  Google 


384 

MONTE  SCOTOLO 

MISURE  LINEARI 


1 

■BACCIO 

DA  TELA  . 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Oncia 

0 

0 

5 

26193 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

i 

57159 

Braccio 

0 

6 

3 

14319 

Dieci  Braccia 

6 

3 

1 

43190 

Il  Metro  equivale  a Brac- 

ciò  1,583. 

PIEDE 

AGRIMENSORI» 

Linea 

0 

0 

0 

5429 

Oncia  di  Linee  10 

0 

0 

5 

4295 

Piede  di  Once  10 

0 

5 

4 

2918 

Canna  di  Piedi  10 

5 

4 

2 

9483  j 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

de  1,811. 

Il 

■•Anno 

OA  LEGNA 

1 

I Passo 

i 

8 

0 

9000  j 

Dieci  Mf/ri  equivalgono  a 

I 

I Patii  5.527. 

• f 

Digitize^tìy-'ajbogle 
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MONTE  SCOTOLO 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


II 

ABIDI 

IUXIT 

DECILITRI 

H 5 
r.  h 
w 
u 

DECIMALI 

Bernarda 

li 

7 

2 

710 

|,  Quarta  o Casella  di  Bcrnar- 

do  4 

46 

9 

0 

830 

Sacco  di  Quarte  o Caselle  4.. 

|l 

187 

6 

3 

320 

||  Cento  Litri  equivalgono  a 

Bemarde  8,527 

vino 

Terzetto 

0 

3 

9 

650 

I Mezzo 

0 

5 

9 

470 

j Boccale  di  Mezzi  2 o Terzetti  3 

1 

i 

8 

950 

Barilotto  di  Boccali  16 

19 

0 

3 

300 

Barile  di  Barilotti  2 

38 

0 

6 

600 

,!  Soma  di  Barili  2 

1, 

76 

1 

3 

200 

j II  Litro  equivale  a Tersel- 

ti  2,522. 

1 

Digitized  by  Google 
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MONTE  SCUTOLO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


I 

l 

OLIO 

LITRI 

DECILITRI 

IUX 

— ITIXM3D 

— 

DECIMALI 

Libbra  di  Onte  24  in  1/2, 1/1, 

1/8, 

0 

7 

5 

198 

Cinquino  di  Libbre  5 

3 

7 

7 

490 

Metro  di  Cinquini  5 

18 

8 

7 

450 

Soma  di  Metri  4 

75 

4 

9 

800 

j 

II  Litro  equivale  a Lib- 

ira  1,324. 

■ 

• 

. 

! 

1 

Digitized  by  Google 


3S4 

MONTE  SCOTOLO 


MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CHILO- 

GRAM. 

© S 

H < 
H fi C 

a © 

1>ECA- 

GRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Oltava 

0 

0 

n 

35990 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

87930 

Libbra  comune  di  Once  12.... 

0 

3 

55156 

Libbra  Mezzana  di  Once  18.. 

D 

5 

E 

82734 

Libbra  Grossa  di  Once  24.... 

0 

6 

9 

1031*2 

Il  Chilogrammo  equivale. 

Per  la  Libbra  di  Once  12  a 
Libbre  2,894 

Per  la  Libbra  di  Once  18  a 
Libbra  1,929 

| Per  la  Libbra  di  Once  24  a 
i Libbra  1,447. 

1 • 

. 

[1 

DigKiz'ed  by  Google 
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MONTE  TIFFI 

MISURE  LINEARI 


II 

PIEDE 

AGRIMENSORI!) 

METRI 

1 

su 

S 2 

H H 

Cd 

a 

CENTIME- 

TRI 

DECIMAI.)  , 

Linea 

0 

0 

0 

1 

5429 

Oncia  di  Lince  10 

0 

' 0 

5 

' 4295 

Piede  di  Once  10 

0 

5 

4 

2948 

Canna  di  Piedi  10 

1 

5 

4 

2 

9483 

1 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
!|  de  1,841. 

• 

f ; 

il 

■ 

[ 

2.) 


Digitized  by  Google 
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MONTE  TIFFI 

MISURE  DI  CAPACITA  I'ER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

Coppo. 

3 

5 

9 

00000 

j Bernard»  di  Coppi  5 

17 

9 

5 

00000 

Mastello  di  Quarte  o Bernar- 

de  4 

71 

8 

0 

ouooo 

Saceo  di  Mastelli  2 

143 

6 

0 

00000 

j Rubino  di  Sacchì  2 

287 

2 

0 

00000 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Coppi  2,785 

TIMO 

MISURA  NUOVA 

Foglietta 

0 

5 

a 

86070 

: Mezzo  di  Fogliette  2 

1 

0 

ì 

72150 

Boccale  di  Mezzi  2 

2 

0 

3 

44311 

Barile  di  Boccali  20 

40 

6 

8 

86220 

Soma  di  Barili  2 

81 

3 

1 

72440 

Il  Litro  equivale  a Fogliel- 

tu  1,906. 

. 

■ 

’Digitized  by  Google 


MONTE  TIFFI 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI  E LIQUIDI 


Digitized  by  Google 
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MONTE  TIFFI 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CIIILO- 

GRAM. 

ETTO- 

GRAM. 

< * 
< 
un  ce 

GRAVIMI 

E 

DECI  MALI 

Ottava 

j 

0 

0 

0 

3,5676  = 

j Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

m 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

4 

2,4890 

Libbra  grossa  di  Once  24.... 

0 

G 

8 

Il  Chilogrammo  equivale : 

Per  la  Libbra  di  Once  12  a 
Libbre  2,920. 

Per  la  Libbra  di  Once  21  a 
Libbra  1,460. 

| 

| 

1 

1 j_ \ 

389 


MOllTANO,  O PONDO 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGRIMENSORI!) 




ìi' 

Linea 

Oncia  di  Linee  10 

Piede  di  Once  10 

|| 

Canna  di  Piedi  10 

i II  Metro  equivale  a Piedi  2, 019. 


s - 


-j 

a _ 

H * 

y,  >" 


DECIMALI  ; 


4953 

9525 

5250 

5250 


V.i  ’ -.V  ■ 


. Digitized  by  Googli 
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MORTANO,  O PONDO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


• 

ARIDI 

H 

Zj 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Copola  

i 

5 

5 

611000 

Quarto  di  Cupole  4 

6 

2 

3 

044000 

• - ** 

Stajo  di  Quarti  4 

24 

9 

2 

178000 

Soma  di  Slaja  4 

99 

6 

8 

712400 

i'  ' % * 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Copale  6,426. 

? * 

TIMO 

' t- 

Mezzetta 

0 

4 

4 

503200 

cÀ  , .. 

■ 

w» 

Boccale  di  Mezzette  4 

1 

7 

8 

012721 

V 

Soma  di  Boccali  38 

67 

6 

4 

483300 

Il  Litro  equivale  a Mezzét- 
te 2,247. 

OLIO 

Mezzo 

0 

0 

4 

941700 

* t > , 

Misurino  di  Mezzi  2 

0 

0 

9 

883400 

Mezza  Libbra  di  Misurini  2. 

0 

1 

9 

766700 

fV  ‘ •/.  • ' 

Libbra  di  Mezze  Libbre  2 

0 

3 

9 

533500 

. • 

}**  ' : - 
M * « 

Il  Litro  equivale  a Lib- 
bre 2,529. 

-- 

30  i 


MORTANO,  O PONDO 

MISURE  DI  PESI 


PE0I 

PEI  MEDICINALI 

CUILOGR. 

c a 

H < 

H CS 
Ui  u 

< 5 

•a.g 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,047116 

Scrupolo  di  Grani  24 ,'.... 

0 

0 

0 

1,130783 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,392349 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

7,138790 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

2 

5,665500 

LI  Chilogrammo  ■ equivale  a 

Libbre  3,070. 

PESI 

MERCANTILI 

Grano 

0 

0 

0 

0,047116 

Carato  di  Grani  4 

0 

9 

0 

0,182464 

Ottavo  di  Carati  20 

0 

0 

0 

3,769276 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

3 

0,154208 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

6 

1,850600 

Peso  di  Libbre  25 

9 

0 

4 

0,265000 

fi  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2.763 

Diqitized 


392 


RIMICI 

MISURE  LINEARI 


■BACCIO 

DA  TELA 

s 

H 

a 

DECIME-  | 
TRI 

1 

tal 

a - 

H * 
r.  ** 
tal 

u 

| 

DECIMALI 

i Oncia 

0 

0 

5 

26193 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

i 

57159 

1 

Braccio..'. 

0 

6 

3 

14319 

Dieci  Braccia 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1 ,583. 

NCM 

AGMMBNSOHIO 

6 

3 

1 

43190 

: l.inea 

0 

0 

5429 

Oncia  di  Linee  10  

0 

0 

4295 

Piede  di  Once  10 

0 

n 

2948 

Canna  di  Piedi  10 

| 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 1,841. 

1 

5 

1 

2 

9483 

-«ÉÈ 


393 


lUMINI 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AUDI 

1 

LITRI  1 

DECILITRI 

CENTILI-  1 
TRI 

DECIMALI 

Bcrnarda  

11 

7 

2 

710 

Quarta  o Casella  diBernarde  4 

40 

9 

0 

830 

Sacco  di  Quarte  o Caselle  4.. 

187 

6 

3 

320 

1 

Cento  Litri  equivalgono  a 
Bernarde  8,527. 

. 

vino 

: 

Terzetto 

0 

3 

9 

650 

Mezzo  

0 

5 

9 

470 

Boccale  di  Mezzetli  2,  o Ter- 
zetti 3 

1 

1 

8 

950 

Barilotto  di  Boccali  16 

19 

0 

3 

300 

Barile  di  Barilotti  2 

38 

0 

6 

600 

Soma  di  Barili  2 

Il  Litro  equivale  a Terzet- 
ti 2,522. 

76 

1 

3 

200 

• Digitized  by.GoOgle 


39  5 


RIMIMI 


MISURE  ni  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

LITRI 

DECIL11  RI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI  | 

Libbra  di  Once  24  in  1/2, 1/4, 

’/8 

0 

7 

5 

498 

Cinquino  di  Libbre  5 i 

3 

7 

7 

490 

Metro  di  Cinquini  5 

18 

8 

7 

450 

Soma  di  Metri  4 

75 

4 

9 

800 

Il  Litro  equivale  a Lib- 
bra 1,-324. 

1 

• 

Dkjitizqfi  tjy  Google 


RUMINI 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CHILOGR.  | 

ETTO- 

GRAM. 

< » 

U < 
Ui  ' Sm 
G C3 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Ottava 

0 

0 

0 

3,5990 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,7930 

Libbra  comune  di  Once  12.... 

0 

3 

4 

5.515G 

Libbra  mezzana  di  Once  18.. 

0 

5 

1 

8,2734 

Libbra  grossa  di  Once  24 

Il  Chilogrammo  equivale 

Per  la  Libbra  di  Once  12  a 
Libbre  2,894. 

Per  la  Libbra  di  Once  18  a 
Libbra  1,929. 

Per  la  Libbra  di  Once  24  a 
Libbra  1,447. 

t 

0 

, 

6 

9 

1,0312 
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S.  ARCANGELO 

MISURE  LINEARI 


397 


S.  ARCANGELO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

A * 

mi  M 

Z « 

ir  H 

Uà 

DECIMALI 

Bernard.! 

li 

7 

2 

7100 

Quarta  o Casella  di  Bernarde  4 

46 

9 

0 

8300 

Sacco  di  Quarte  o Caselle  4. 

Cento  Litri  equivalgono  a 
Bernarde  8,527. 

187 

6 

3 

3200 

VINO 

Terzetto 

0 

3 

9 

G500 

Mezzo 

0 

5 

9 

4700 

Boccale  di  Mezzi  2 o Terzetti  3 

1 

1 

8 

9500 

Barilotto  di  Boccali  16  

19 

0 

3 

3000 

Barile  di  Barilotti  2 

38 

0 

6 

6000 

Soma  di  Barili  2 

j fi  Litro  equivale  a Terxet- 
ti  2,522. 

:! 

76 

1 

3 

2000 

398 


S.  ARCANGELO 
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S.  ARCANGELO 

MISURE  DI  PESI 


rasi 

MERCANTILI 

(S 

o 

o 

3 

u 

é S 

£ Z 

Ui  s 

< s 

if  * 
a « 

GRAMMI  ! 
E 

DECIMALI 

1 Oncia 

0 

0 

2 

8,5660  ! 

Libbra  sottile  di  Oncc  12 

0 

3 

1 

2,8210 

Libbra  mezzana  di  Oncc  18.. 

J 

0 

5 

1 

4,2310 

Libbra  grossa  di  Once  24 

0 

6 

8 

5,6414 

Il  Chilogrammo  equivale : 

Per  la  Libbra  di  Once  12  a 

1 

Libbre  2,917. 

1 Per  la  Libbra  di  Once  18  a 

Libbra  1,944. 

I1 

Per  la  Libbra  di  Once  24  a 

Libbra  1,458. 

!' 

| 

II 

1 

È 

il 

' 
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SA  II  SIN  A 


MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

DA  TELA 

METRI 

1 

til 

D 

Q 

Ù 

s e 

M 

U 

■ 

DECIMACI 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

1 

2000 

Braccio  di  Once  10 

0 

6 

2 

4000 

II  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,602. 

PIEDE 

AGRIMENSORI!) 

! * 

< Minuto 

0 

0 

1 

5 

3462 

3847 

Oncia  di  Minuti  4 

0 

0 

l'iede  di  Once  10 

0 

5 

3 

8473 

Canna  di  Piedi  10 

i| 

5 

3 

8 

4726 

1)  Il  Metro  equivale  a Pie - 
\ de  1,857. 

i 

PIEDE 

DA  LEGNA 

Mezzo  Piede 

0 

1 

6 

6000 

2000 

Piede  di  Once  10 

0 

3 

3 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 3,012. 

i 
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SARSINA 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITUI 

ce 

H 

u 

W 

fi 

CENTIL1-  1 
TRI  1 

DECIMALI 

Bernard,! 

7 

3 

0 

0000 

Quartarola  di  Bernardc  -I 

36 

5 

0 

0000 

Sacco  di  Quarlarolc  5.... 

146 

0 

0 

oooo 

Pieci  Litri  equivalgono  a 

Demordi 1 1,3(59. 

VIRO 

Foglietta 

0 

3 

6 

6(500 

Boccale  di  Foglietto  1 

1 

1 

« 

0000 

i Soma  di  Boccali  GO 

81 

0 

0 

0000 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

te  2,727. 

OLIO 

Libbra  locale  in  1 /2, 1 /1, 1/8. 

0 

3 

G 

0239 

Il  Litro  equivale  a l.ih- 

| Are  2,77(5. 

or, 
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SARSINA 

MISURE  DI  PESI 


PEDI 

1 

MERCANTILI 

i 

CHILOGR. 

£ s 

H ■*! 
W W 

<.  s 

•J  < 

a es 

a o 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

I 

Libbra  per  le  Giojc  di  Once  8. 

0 

2 

3 

1 

8,7470 

Libbra  pei  Medicinali  di  On- 
1 ce  12 

0 

3 

2 

5,6700 

Libbra  per  l'Argento  di  On- 
ce 12 

0 

3 

3 

9,3140 

Ottava 

0 

0 

0 

3,4340 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

7,4770 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

2 

9,7214 

Il  Chilogrammo  equivale : 
Per  le  Gemme  a Libbre  1,188 
Pei  Medicinali  a Libbre  3,073 
Per  l’Argento  a Libbre  2,947 
Pel  Commercio  a Libbre  3,033 

: 

] 
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SA  VIGNANO 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGRIMENSORE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

I! 

(' 

' 

DECIMALI 

Linea a 

0 

0 

0 

5429 

Oncia  di  Linee  10 

0 

0 

5 

4295  1 

Piede  di  Once  10 

0 

5 

4 

2948 

Canna  di  Piedi  10 

5 

4 

2 

9483 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
de  1,841. 

• 

» 
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SA  VIGNANO 


MISURE  DI  CAPACITA',  PER  ARIDI  E LIQUIDI 


ABIDI 

LITRI 

DECILITRI  I 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Bernard» 

15 

8 

8 

4300 

Cassetta  di  Bcrnardc  3 .., 

47 

6 

5 

2900 

Sacco  di  Cassellc  A 

190 

6 

i 

1600 

Cento  Litri  equivalgono  a 
Iternarde  0,295. 

VINO 

• 

Tcrzctlo  ( di  Boccale  ) 

0 

4 

0 

0890 

Foglietta i 

0 

3 

0 

0060 

Mezzo  di  Fùgliettc  2 

0 

6 

0 

1330 

Boccale  di  Terzetti  3 

1 • 

2 

0 

2670 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

2 

0 

2670  • 

Barile  di  Boccali  32.. 

38 

4 

8 

5400 

Soma  di  Barili  2 

70 

9 

7 

0800 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 
te  3,326. 

OLIO 

Libbra  di  Once  21 

0 

7 

5 

0841 

Metro  di  Libbre  25 

18 

7 

7 

1000 

Soma  di  Metri  4 

75 

0 

8 

4.00 

LI  Litro  equivale  a Lib- 
bra 1,331. 

• 
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SA  VIGNANO 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

1 

À 

'■£ 

J 

= 

ETTO- 

GRAM. 

DECA- 

CRAM. 

GRAMMI 

E 1 
DECIMALI  | 

i Libbra  di  Once  12 

0 

3 

4 

3,6244 

Libbra  di  Once  18 

0 

5 

1 

5,4366 

j Libbra  di  Onec  24 

0 

6 

8 

7,2488 

Il  Chilogrammo  equivali : 

Per  la  Libbra  di  Once 

12  a 

Libbre,  2,910. 

Per  la  Libbra  di  Once 

18  a 

Libbra  1,940. 

Per  la  Libbra  di  Once 

24  a 

Libbra  1,455. 

• 

. 

J 

’ l 
1 
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VALDOPPIO 

MISURE  LINEARI 
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VALDOPPIO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


jl 

ARIDI 

X 

X 

H 

G 

u 

CENIM  I-  | 
TRI  |- 

II 

DECIMALI 

jl 

0 

i 

4 

1000  il 

Quarto  di  Scodelle  12 

5 

2 

9 

2000  jl 

Cassetta  di  Quarti  4 

21 

i 

6 

8200 

Soma  di  Cassette  4 

84 

6 

7 

3000 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Scodelle  22,676 

! 

IMO 

Quarluccio 

0 

2 

2 

ii 

9970 

Foglietta  di  Quartucci  2 

0 

4 

5 

9850 

1 Boccale  di  Fogliette  4 

1 

8 

3 

9407 

! Barile  di  Boccali  20 

36 

7 

8 

8110 

Soma  di  Barili  2 

-f 

73 

5 

7 

6280 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
te 2,174. 

' 

11 

OLIO 

jl 

0 

0 

' 0 
0 

4 

9 

9417 

8834 

Misurino  di  Mezzi  2 

Mezza  ibbra  di  Misurini  2.... 

0 

1 

9 

7667 

Libbra  di  mezze  libbre  2 

0 

3 

9 

5335  i 

Il  Litro  equivale  a Lib- 
bre 2,529. 

! 

i; 

U 

II 

• r 
i 
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VALDOPPIO 

misure  di  tesi 


pedi 

MERCANTILI 

CUILOGR. 

© 55 
H < 
H CC 
Cd  © 

A 5 

o < 
W OS 
fi  © 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

| 

Grano 

0 

0 

0 

0,047116 

| Carato  di  Grani  4 

0 

0 

0 

0,182464 

I Ottava  di  Carati  20 

0 

0 

0 

3,709276  j! 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

3 

0,154208  jì 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

G 

1,850000 

Peso  di  Libbre  25 

9 

0 

4 

6,265000  ì 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

! 

Libbre  2,764. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

» 

0 

0 

0 

0,047116 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,130783 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,392349 

• 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

7,138790 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

2 

5,665500  | 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

! 

Libbre  3,070. 

i 
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VERUCCHIO 

MISURE  LINEASI 


PIEDE 

AGRIMENSORI!) 

METRI 

DECIME- 

TRI 

1 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

9 — — 

Linea 

0 

0 

0 

5429 

Oncia  di  Linee  10 

0 

0 

5 

4295 

Piede  di  Once  10 

0 

5 

4 

2948 

Canna  di  Piedi  1Ó 

5 

4 

2 

9483 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
de 1,841. 

— 
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HO 

VERUCCIIIO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

i 

IH111 

DECILITRI 

i 

H 5 

t- 

ls2 

U 

1* 

DECIMALI 

i’ 

i 

Bernarda 

Quarta,  o Cassclla  di  Beniar- 

il 

7 

o 

710 

. li 

de  4 

46 

« 

0 

830 

Sacco  di  Quarte  o Cassellc  4. 

Cento  Litri  equivalgono  a 
Bernarde&à'i'l . 

187 

6 

3 

320 

1 

vi  no 

1 

j Terzetto 

0 

3 

9 

650 

! Mezzo 

0 

5 

9 

470 

Bocc.  di  Mezzi  2,  di  Terzetti  3. 

1 

i 

8 

950 

Barilotto  di  Boccali  10 

19 

0 

3 

-300 

Barile  di  Barilotti  2 

38 

0 

6 

600 

Soma  di  Barili  2 

Il  Litro  equivale  a Mez- 
zo 1,681. 

Olilo 

7G 

1 

3 

• 

200 

' 

Libbra  grossa  in  1/2,  1/4, 1/8. 

Il  Litro  equivale  a Lib- 
bra 1,336. 

0 

7 

4 

816 

II 

_ . J 
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VERUCCHIO 

MISURE  DI  1»ESI 


rati 

MERCANTILI 

Libbra, di  Once  12 

Libbra  di  Once  18 

Libbra  di  Once  24 

Il  Chilogrammo  equivale 

Per  la  Libbra  di  Once  12  a 
Libbre  2,920. 

Per  la  Libbra  di  Once  18  a 
Libbra  1,947. 

Per  la  Libbra  di  Once  24  a 
Libbra  1,460. 


fiS 

<3 

O 

mi 

u 

1 . 
C 5r 
H < 

H es 

U CJ 

1 — 
< **■ 
V •< 
Sd  SS 
A ^3 

GRAMMI  i 
E 

DECIMALI 

0 

3 

4 

2,395  jj 

0 

5 

1 

3.592 

0 

6 

8 

4,790 

I 

1 

li 

ly  Google 
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ELENCO  ALFABETICO 

DEI  COMUNI  DELLA  PROVINCIA  DI  FORLÌ 

-naAAAAAa^. 

Forlì.  Misure  in  tutto  proprie.  Tavola 

Nudi.  349. 

Albereto Seguenti  tutto  Rimini. 

Beri  inoro Misure  in  tutto  proprie.  Tavola 

Num.  334. 

Borghi. . Misure  Lineari  proprie;  di  Aridi, 

Vino,  Olio,  e Pesi  come  Rimi- 
ni.  Tav.  Num.  338. 

Laminate Misure  Lineari , di  Vino  , e Olio 

come  Meldola;  di  Aridi,  e Pesi 
come  Forlì. 

Cattolica Segue  in  tutto  Rimini. 

Cerasola Segue  in  tutto  Rimini. 

Cesena Misure  in  lutto  proprie.  Tavola 

Num.  361. 

Cesenatico Segue  in  tutto  Cesena. 

Ciola Misure  Lineari , di  Aridi  e Pesi  co- 

me Cesena  ; di  Vino,  e Olio  co- 
me Mercato  Saraceno. 

Civitella Misure  Lineari , di  Aridi  , Vino,  e 

Olio  proprie;  di  Pesi  come  Bo- 
logna. Tavola  Num.  3G5. 

Coreano Segue  in  tutto  Rimini. 

Cosercoli Misure  Lineari,  di  Aridi,  Olio,  c 

Pesi  corna  Civitella  ; di  Vino 
propria.  Tavola  Num.  368. 

Uouiieria Misure  F. incari,  di  Vino,  Olio,  e 

l’esi  come  Meldola;  di  Aridi  co- 
me Forli. 

Fiumana Segue  in  tutto  Forli. 

Forlimpopoli Misure  in  tutto  proprie.  Tavola 

Num.  372. 

Gamuettola Misure  i.iucari  come  Rimini,  di 

Aridi,  Vino,  Olio,  c Pesi  come 
. ■*  Savignano. 


4M 

Gattko Segue  in  (ulto  Rimini. 

Gemmano Segue  in  tutto  Rimini. 

Longiano Misure  Lineari  coinè  Ritnini , di 

Aridi,  Vino,  Olio,  c'  I’csi  come 
Savignano. 

Meldola Misure  Lineari  di  Vino,  Olio,  c 

Pesi  proprie;  di  Aridi  come  For- 
lì. Tavola  Num.  375. 

Meleto Segue  in  tutto  Rimini. 

Mercato  Saraceno  . . . Milhire  Lineari,  di  Aridi  , e Pesi 

come  Cesena;  di  Vino,  Olio,  e 
anche  Aridi  proprie.  Tavola 
Num.  378. 

Misaso Segue  in  lutto  Rimini. 

Mondaino Segue  in  tutto  Rimini. 

Monte  Bello Segue  in  tutto  Rimini. 

Monte  Codruzzo  ....  Segue  in  tutto  Cesena. 

Monte  Colombo Segue  in  tutto  Rimini. 

Monte  Fiore Segue  in  tutto  Rimini. 

Monte  Celli Segue  in  tutto  Rimini. 

Monte  Gridoi.fo  ....  Segue  in  tutto  Rimini. 

Monte  Leone Segue  in  tutto  Rimini,  c Cesena. 

Monte  Nfovo Misure  Lineari,  di  Aridi,  Vino  , e 

Olio  come  Cesena;  di  Pesi  co- 
me Rimini. 

Monte  Sccdolo Misure  Lineari  proprie  ; di  Aridi, 

Vino,  Olio,  e Pesi  come  Rimi- 
ni. Tavola  Num.  381. 

Monte  Tiffi Misure  in  tutto  proprie.  Tavola 

Num.  385. 

Montiano Misure  Lineari,  di  Aridi,  Vino,  e 

Olio  come  Cesena;  di  Pesi  co- 
me Rimini. 

Morciano Segue  in  tutto  Rimini. 

Moìitano,  o Pondo  . . . Misure  Lineari  , di  Olio  , c Pesi 

come  Civitella;  di  Aridi,  e Vi- 
no proprie.  Tavola.'  Num.  389. 

Mclazzano Segue  in  tutto  Rimini. 

Poggio  de’Berni  ....  Misure  Lineari,  di  Aridi,  Vino,  e 

Olio  come  Rimini;  di  Pesi  co- 
me Sant’Arcangelo. 
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'H5 

Polenta Misure  Lineari  come  Bcrtinoro; 

di  Aridi,  Vino,  Olio,  e Pesi  co- 
me Rimini. 

Predappio Segue  in  tulio  Forlì. 

Kimim Misure  in  tutto  proprie.  Tavola 

Num.  392. 

Bocca  ii'Elmici Segue  in  tutto  Forlì. 

Roncofreddo Segue  in  tutto  Kimini. 

Hontagnano Segue  in  tutto  San  Leo. 

Roversano Segue  in  tutto  Cesena  e Rimini. 

Saludeccio Segue  in  tutto  Rimini. 

S.  Arcangelo Misure  Lineari,  di  Olio,  c Pesi 

proprie  ; di  Aridi,  e Vino  come 
* Rimini.  Tavola  Num.  396. 

S.  Clemente  Segue  in  lutto  Rimini. 

S.  Giovanni  in  Mauignano  Segue  in  tutto  Rimini. 

S.  Magro  Segue  in  tutto  Rimini. 

Sarsina Misure  Lineari,  di  Aridi,  Vino,  c 

Olio  proprie;  di  Pesi  come  Ce- 
sena. Tavola  Num.  400. 

Savignano Misure  in  tutto  proprie.  Tavola 

Num.  403. 

Scorticata Segue  in  tutto  Rimini. 

Sogliano . Segue  in  tutto  Riniini. 

Sorbitoli Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Pesi  co- 

me Cesena;  di  Vino,  e Olio  co- 
nte Rimini. 

Spinello Misure  Lineari,  e Pesi  come  Civi- 

tella;  di  Aridi,  Vino,  c Olio 
come  Mortano. 

Teodqrano Misure  Lineari,  di  Vino,  e Olio  co- 

me Bertinoro;  di  Aridi  come 
Forlì;  di  Pesi  come  Meldola. 

Valdoppio Misure  Lineari , di  Vino  , Olio,  e 

Pesi  come  Civitclla  ; di  Aridi 
proprie.  Tavola  Num.  406. 

Verdcciuo Misure  Lineari,  di  Aridi  c Vino  co- 

me Riniini  ; di  Olio,  e Pesi  pro- 
prie. Tavola  Num.  409. 
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MISURE  LINEARI 

Le  Misure  Lineari  comuni  sono  la  Canna , e 
il  Piede , meno  alcune  Provincie  ove  si  usa  il 
Braccio. 

La  Canna  pei  Tessuti  ò la  romana  di  Palmi 
Otto;  per  le  Fabbriche  è la  romana  Architettonica 
di  Palmi  Dieci.  Pei  terreni  si  adopera  il  Piede,  il 
quale  altro  non  è che  il  Palmo  della  Canna  Ar- 
chitettonica. Il  Braccio  è parte  della  Canna  Mer- 
cantile, equivalente  in  alcuni  luoghi  al  Passetto 
romano.  11  solo  Comune  di  Ponlecorvo  fa  eccezione 
da  queste  misure,  avendone  una  sola  detta  Palmo 
poco  più  grande  del  mercantile  romano. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  GLI  ARIDI 


La  maggior  misura  è il  ttubbio , e varie  sono 
le  sue  suddivisioni.  La  minima  comunemente  è la 
Quartuccia , in  alcuni  luoghi  chiamata  Scodella , 
Boccale,  Foglietta,  ecc. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PEL  VINO,  OLIO 
ED  ALTRI  LIQUIDI 


Per  questi  generi  si  hanno  le  consuete  misure 
denominate  Foglietta,  Boccale,  Barile , Soma,  ecc. 
variabili  però  nella  loro  quantità. 
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PESI 


La  Libbra  romana  è usala  in  tutta  questa 
Provincia,  ad  eccezione  di  Ponte  Corvo  che  ado- 
pera il  Rotolo. 
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MISURE  LINEARI 


1 

CAMMA 

MERCANTILE 

CA 

H 

W 

»r. 

1 

tu 

~ SS 

O H 
(4 

ir. 

3 * 

U3 

U 

DECIMALI 

Palmo 

0 

2 

4 

90000 

Mezza  Canna. 

0 

9 

9 

60000 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

20000 

Il  Metro  equivale  a 

Pai • 

j 

, mi  4,016. 

PABMErro 

ARCHITETTONICO 

Palino 

0 

2 

2 

35218  | 

Passetto  di  Palmi  3 

0 

6 

7 

02054 

Il  Metro  equivale  a 

Pas- 

setto  1,492. 

PIEDE 

AGRIMENSORE 

il 

Minuto 

0 

0 

0 

37250  1 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

80 190 

i Piede  di  Once  12 

0 

2 

2 

34220 

! Canna  di  Palmi  10 

l! 

2 

2 

3 

42180 

jj  II  Metro  equivale  a 

Pie- 

1 di  4,475. 

Digitized  by  Googli 


FROSINONE 

MISURE  DI  CAPACITA*  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


r 

ARIDI 

5 

GS 

H 

DECIMALI 

MISERA  NUOVA 

3 

td 

a 

X H 

U3 

U 

1 

1 

Quarluccio 

3 

3 

4 

618 

j Scorzo  di  Quarlucci  4 

13 

3 

8 

477 

! Rulibio  di  Scorzi  22 

294 

4 

6 

510 

Dicci  Litri  equivalgono  a 
Quarlucci  2,9884. 

| 

|| 

MISURA  ANTICA 

Quartuccio  delle  dodici 

6 

1 

3 

470 

Stajo  di  Quarlucci  4 

24 

5 

3 

875 

Quarta  di  Staja  3 

73 

6 

1 

627 

- 

||  Rubbialella  di  Quarte  2 

147 

2 

3 

255  i 

| Rubino  di  Rulibiatelle  2 

294 

4 

6 

510 

||  Dieci  Litri  equivalgono  a 

|i  Quartuccio  1,630. 

ii 

. 

• 

! Quartuccio  delle  Sedici 

4 

6 

« 

101 

:j  Stajo  oStarello  di  Quarlucci  4. 

18 

4 

0 

407 

Quarta  di  Staja,  Coppe,  o Sla- 
I rolli  4 

jj 

73 

6 

1 

627 

Si  Rubbio  di  Quarte  4 

li  Dieci  Litri  equivalgono  a 

ij  Quarlucci  2,173. 

291 

4 

G 

510 

423 


PROSINONE 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


VISO 

2 

5 

H 

DECIMALI 

all'ikgkosso 

Zi 

h £ 

a 

W 

Soma  di  Barili  2 

166 

6 

8 

31820 

Botte  di  Barili  16 

933 

4 

6 

54560 

Mille  Litri  equivalgono  a 
Botte  1,071. 

A MINUTO 

Foglietta 

0 

5 

8 

34159 

Barile  romano  di  Foglicttc  100 

58 

3 

4 

15900 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,714. 

OLIO 

Foglietta 

0 

6 

2 

16320 

Orciolo  di  Foglicttc  32 

19 

8 

.9 

22240 

Jl  I.itro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,  609. 

' 

1 

Digitized  by  Coorte 


424 

PROSINONE 


MISURE  DI  PESI 


I 

i! 

PESI 

MERCANTILI 

! 

C11ILOGR. 

è £ 

H CS 

u » 

hi 

ui  ce 

— 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

I] 

! Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04900 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

li 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,250 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

1 Migliajo  di  Libbre  1000 

330 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,  Once  1 1 ,5. 

i 

j 

1 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04900 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

I 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

1 

, Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,250 

Libbra  di  Once  12 

i 

0 

3 

3 

9,07185 

Digitized  by  Google 


ALATRI 

MISURE  LINEARI 


CAMMA 

MERCANTILE 

SIETHI 

DECIME-  | 
TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

i 

Palmo 

0 

2 

4 

90000 

0 

9 

9 

60000 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

20000 

Il  Metro  equivale  a 
j mi  4,016. 

Pai- 

iahha 

ABClll  TETTONICA 

, Palmo 

0 

2 

2 

34218 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

PIEDE 

AGRIMF.NSOKIO 

Minuto 



0 

0 

0 

37240 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

86190 

Piede  di  Once  12 

0 

2 

2 

34220. 

Canna  di  Palmi  10 

Il  Metro  equivale  a 
di  4,475. 

Pie- 

2 

2 

3 

42180 

Digitized  by  Google 
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AL  ATRI 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


II 

IBI»! 

LITRI 

DECILITRI  > 

- 

H 5 

« H 
U 

u 

DECIMALI 

Quartuccio  

6 

1 

3 

4680 

Coppa  di  Quarlucci  4 

24 

5 

3 

8740 

Quarta  di  Coppe  3 

73 

6 

1 

6270 

Rubbio  romano  di  Quarte  4. 

294 

4 

6 

5100 

1 Dieci  Litri  equivalgono  a 

Quartuccio  1,G30. 

VINO 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Mezzo  di  Foglictte  2 

0 

9 

i 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

Quartarolo  di  B acculi  8 

14 

5 

8 

5397 

! Barile  di  Quartaroli  4 

58 

3 

4 

1591 

j Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Rotte  di  Barili  16 

933 

4 

6 

5456 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

te  2,1939. 

Digitized  py  Google 


ALATRI 


MISURE  DI  CAPACITAR  PER  ARIDI  E LIQUIDI 


Digìtized  by  Google 


428 

ALA TRI 


MISURE  DI  I'ESI 


PEPI 

MERCANTILI 

i 

CUILOGB. 

c s 

H < 
H C£ 

W o 

< a 

u:  es 
a & 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04900 

Denaro  di  Grani  21 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8(256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  ri/ nivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PEPI 

PEI  MEDICINALI 

j 

Grano 

0 

0 

0 

0,01906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 



9,07185 

, Digitized  by  Google 


YiWGM 

MISURE  LINEARI 


429 


CIMA 

MERCANTILE 

sa 

H 

(d 

S 

decime- 

tri 

CRN  TIME- 
TRI 

DECIMALI 

l’almo 

0 

2 

4 

90000 

Mezza  Canna 

0 

9 

0 

60000 

Canna  di  Palmi  8 

ì 

9 

9 

20000 

//  Metro  equivale  a 

Pai- 

mi  4,016. 

PAMMKTTO 

ARCHITETTONICO 

l’almo 

0 

2 

2 

34218 

| Passetto  di  Palici  3 

0 

G 

7 

02654 

Il  Metro  equivale  a 

Pas- 

setto  1,492. 

PIEDE 

AGRIMENSORE) 

Minuto 

0 

0 

0 

37240 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

86190 

Piede  di  Once  12 

0 

2 

2 

34220 

Canna  di  Palmi  10 

*2 

2 

3 

42180 

Il  Ltlro  equivale  a 

Pie- 

di  4,475. 



j] 

Digitized  by  Google 


3 


43* 


A N AGNI 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


01,10 

A MINATO 

LITRI 

DECILITRI  | 

5 ma 

H 2 

/•  H 

U 

DECIMALI 

Misurclla 

0 

ì 

2 

8305 

Foglietta  di  Misurcllc  4 

0 

5 

i 

3220 

Boccale  di  Foglictle  4 

2 

0 

5 

2880 

Orciola  di  Boccali  10 

20 

5 

i 

8800 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

la  1,948. 

all’ingrosso 

Quartuccia 

0 

i 

2 

8305 

Foglietta  di  Quartucce  4 

0 

5 

1 

3220 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

0 

5 

2880 

Cugnatclla  di  Boccali  4 

8 

2 

1 

1520 

Barile  di  Boccali  28 

57 

4 

8 

OGGI 

Pelle  o Mastello  di  Cugna- 

Ielle  10 

82 

1 

1 

5200 

Soma  di  Pelli  2 

164 

2 

:i 

0400 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

la  1,948. 

Dìgitized  by  Googt 
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ANAGNI 

MISURE  DI  PESI 


l»E»l 

MERCANTILI 

CHILOGR. 

ETTO- 

GHAM. 

1 ~ 
< s 

'J  < 

u ss 
a e 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

; (imito  di  24/24 

0 

0 

0 

0.04906  j 

Denaro  di  Urani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Oliava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ollave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Onte  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivali  a 

Lihhre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

433 

ARNARA 

MISURE  LINEARI 


■ — ; 1 — '■ * — — ■ — 

CAMMA 

MERCANTILE 

METRI 

1 

til  — 

a es 

0 h 

U3 

a 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

• " • « V 

■i  ' 

Palmo 

0 

2 

4 

90000 

Mezza  Canna 

0 

9 

9 

60000 

* v 1 ", 

' Canna  di  Palmi  8 

1 

ì 

9 

9 

20000 

II  Metro  equivale  a Pai- 

- 

mi  4,016. 

* ' * ,’  ■ . V 

CAMMA 

■ ' *.  • 

ARCHITETTONICA 

- ’ r 

Palmo 

0 

2 

• 2 

34216 

■ ■ ' - 

1 Canna  di  Palmi '10 

2 

2 

3 

42180 

.*  • 

PALMO 

• • » 

AGRIMENSORI!) 

\ - 

Minuto 

0 

0 

0 

37240 

\ 

Oncia  di  Minuti  5...; 

0 

0 

1 

86190 

Palmo  di  Once  12. 

0 

2 

2. 

34220 

Canna  di  Palmi  10. 

2 

2 

3 

42180 

• ' ’ • 

Il  Metro  equivale  a Pai- 

mi  4,475. 

■ Digitieed  by  Google 


3' 


ARNARA 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


s ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

I 

! 

DECIMALI  j 

Quartuccio 

6 

ì 

3 

4680 

Coppa  di  Quarlueci  4 

24 

5 

3 

8740 

Quarta  di  Coppe  3 

73 

6 

1 

6270  )| 

Dubbio  romano  di  Quarte  4. 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Quar  lucci  1,630. 

• 

VIIO 

Quarto  di  Foglietta 

0 

4 

0 

5147 

Mezza  Foglietta  di  Quarti  di 

- 

Foglietta  2 

0 

8 

1 

0295  1 

Foglietta  di  mezze  Foglielle  2. 

1 

6 

2 

0591 

Barile  romano  di  Foglietto  36. 

58 

3 

4 

1590  | 

TI  Litro  equivale  a Quar - 

ti  2,468. 

OLIO 

Quarto 

0 

1 

8 

|| 

1898 

Mezza  di  Ouarti  2 

0 

3 

6 

3796  [1 

Foglietta  di  mezze  Foglietto  2,. 

0 

7 

2 

7592  j 

Mezza  di  Foglietto  12  ‘ 

9 

0 

9 

4896  , 

Misura  od  Orciola  di  Mezze  2. 

18 

1 

8 

9793 

Il  I.ilro  equivale  a Quar- 

li  5,497. 

Digitized  by  Google 
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AMARA 

MISURE  DI  PESI 


i — 

PESI 

MERCANTILI 

CUILOGR. 

1 j; 

C 

H < 
h ec 
aa  o 

< s 

y < 

« 03 
« 

GRAMMI 

* E 

DECIMALI 

Grano  di  '24/24 

0 

0 

0 

0,04900 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncip  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

i Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

1 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  linee  11,5. 

- 

PENI 

* 

PEI  MEDICINALI 

! Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

• 

|j  Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

1 Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Digitized  by  Google 


i 36 


BALCO 

MISURE  LINEARI 


CAMMA* 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

■ 

Palmo 

0 

2 

4 

90000 

Mezza  Canna 

0 

9 

9 

60000 

Canna  di  Palmi  8 

B 

9 

9 

20000 

Il  Metro  equivale  a Pai- 

■ 

mi  4,010. 

■ 

• 

CAMMA 

■ 

* 

ARCHITETTONICA 

Palmo 

B 

2 

2 

34218 

Canna  di  Palmi  10 

. 

2 

2 

3 

42180 

PALMO 

AGRIMENSORI!) 

Minuto 

0 

0 

0 

37240 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

86180 

Palmo  di  Onec  12  

• 0 

2 

2 

34220 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

Il  Metro  equivale  a Pai- 

mi  4,475. 

' 

Digitized  by  Google 
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BALCO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI , E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

centili- 

tri 

DECIMALI 

Ouartuccio 

‘ 3 

3 

4 

GI8 

Scorzo  di  Quarlucci  4 

13 

3 

8 

477 

Kubbio  di  Scorzi  22 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quarlucci  2,9884. 

294 

4 

6 

510 

MISURA  ANTICA 

Ouartuccio  delle  dodici 

6 

1 

3 

470 

Stajo  di  Quarlucci  4 

24 

5 

3 

875 

Quarta  di  Slaja  3 

73 

6 

1 

627 

Rubbiatella  di  Quarte  2 

147 

2 ■ 

3 

255 

Rubbio  di  Rubbiatctle  2 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartuccio  t,630. 

294 

4 

6 

510 

Quartuccio  delle  Sedici 

4 

6 

» 

101 

Staja  o Slarello  di  Quarlucci  4 
Quarta  di  Slaja,  Coppe,  o Sta- 

18 

4 

0 

407 

relli  4 * 

73 

6 

1 

627 

Rubbio  di  Quarte  4 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quarlucci  2,173. 

294 

4 

6 

510 

•138 


BALCO 


MISURE  DI  CAPACITA"  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


| 4 

VIVO 

1 

; 

DECILITRI  || 

| 

| Foglietta 

0 

4 

5 

il 

5793 

.Mezzo  di  Foglictte  2 

0 

9 

i 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

Quartarolo  di  Boccali  8 

14 

5 

\ 8 

5397 

i Barile  di  Quartaroli  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 
te  2,1939. 

933 

1 

6 

5456 

1 

OLIO 

Quartuccia 

0 

1 

2 

8305 

Foglietta  di  Quartucce  4 

0 

5 

1 

3220  ! 

Boccale  di  Foglictte  4 

2 

0 

5 

2880 

Cugnàtella  di  Boccali  4 

8 

2 

i 

1520 

Barile  di  Boccali  28 

Pelle  o Mastello  di  Cugna- 

57 

4 

8 

0661 

i| 

tellc  10 

82 

1 

1 

5200  ! 

Soma  di  Pelli  2 

//  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,948. 

164 

2 

3 

0400  li 

! 

t| 

Digitized  by  Googl 


DAUCO 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CUILOGIt. 

ó X 

H •< 
H es 
w o 

DECA- 

GRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

° 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

11  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

/ 

• 

Grano » 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Digitized  by  Google 


CASTRO 

MISURE  LINEARI 


440 


CAMMA 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

i - 

H — 

r.  h 

U 

(J 

II 

DECIMALI 

Palmo 

0 

2 

4 

90000 

Mezza  Canna 

0 

9 

9 

60000 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

20000 

Il  Metro  equivale  a 

Pai- 

mi  4,016. 

CAMMA 

ARCHITETTONICA 

Palmo 

0 

2 

2 

34218 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

PALIO 

AGRIMENSORIO 

> 

Minuto 

0 

0 

0 

37240 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

86190 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

34220 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

Il  Metro  equivale  a 

Pai- 

• 

mi  4,475. 

_ - DiaiiizedJDy  Goagle 
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CASTRO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


.... 

. 

AMBI 

1 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

■ 

DECIMALI 

i 

Scodella 

i 

ti 

o 

1010 

Quarto  di  Scodelle  4.. 

18 

4 

0 

4070 

Tomolo  di  Quarti  4 

73 

G 

1 

6270- 

Rubili»  romano  di  Tomoli  4. 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Scodelle  2,173 

V IMO 

Foglietta  

1 

3 

8 

9085 

Barile  di  Foglietto  42 

58 

3 

4 

1590 

Dieci  Litri  equivalgono  a Fa- 
gliene 7,199. 

■ 

OLIO 

Foglietta ;... 

0 

7 

6 

9818 

Misurella  di  Fogliette  24 

18 

4 

7 

5650 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,299. 

Digitized  by  Google 
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CASTRO 

MISURE  1)1  PESI  ■ 


PESI 

MERCANTILI 

CH1LOGR 

O a. 

H < 

H K 

5 < 

W C C 

a o 

GRAMMI 

E 

DECIMALI  ! 

Grano  di  21/2-4 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  2-4..; 

0 

0 

0 

1,177 

1 Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oneia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,956 

Libbra  di  Once  12 

(1 

3 

3 

9,07185 

! 

Quintale  di  Libbre  100 ... 

33 

9 

0 

7,185  • 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850  j 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

1 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PENI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  2-1 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

. 0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07  i 85 

Digitized  by  Google 
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CECO  ANO 


M I S lì  11  E LINEARI 


CANNA 

MERCANTILE 

METRI  | 

DECIME-  | 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

1 

DECIMALI 

Pnlmo 

0 

2 

4 

90000 

Mezza  Canna 

0 

9 

9 

60000 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

20000  . 

H Metro  equivale  a 
mi  4,016. 

Pai- 

CANNA 

ARCHITETTONICA 

Palmo 

0 

2 

2 

34218 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

PALIO 

AGRIMENSORI© 

Minato 



0 

0 

0 

37240 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

86190 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

34220 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

Il  Metro  equivale  a 

mi  4,475. 

Pai- 

Digitized  by  Google  | 
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CECCANO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITItlj 

• 

5 _ 

H — 

f,  H 

W 

O 

1 

DECIMALI  | 

V 

• 

Quartuccio 

6 

1 

3 

4680 

Tinello  di  Quartucci  G 

36 

8 

0 

8120 

Quarta  di  Tinelli  2 

73 

6 

i 

6240 

Rubino  romano  di  Quarte  4.. 

294 

4 

c 

5100 

Dieci  Litri  equivalgano  a 

• 

Quartuccio  1,030. 

vno 

■*  • 

Quarto  di  Foglietta 

0 

4 

0 

5147 

Mezza  Foglietta  di  Quarti  di 

* 

Foglietta  2 

0 

8 

1 

0295 

Foglietta  di  mezze  Foglietto  2. 

1 

6 

2 

0591 

Barile  romano  di  Fogliette  30. 

58 

3 

4 

1590 

Il  Litro  equivale  a Quar- 

ti  2,468. 

OLIO 

t 

Terzetto  

0 

2 

0 

7210 

Foglietta  di  Terzetti  3 

0 

6 

2 

6132 

Mezza  di  Fogliette  li 

8 

7 

0 

2848 

Misura  di  Mezze  2 

17 

4 

0 

5696 

Il  Litro  equivale  a Foglie!- 

la  1,608. 

t • 

i 

’ ' ’ I»  ’t 


" Dijjitiìèd  by  QajUg 


- 


CEPRANO 

MISURE  LINEARI 


A A (A 


BRACCIO 

MERCANTILE 

et : 
H 
(d 

a 

1 

u 

3 £ 

h 

o 

CENTIME- 

TRI 

SI 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

3 

! 

51327  j 

Braccio 

0 

6 

7 

02054 

Il  Metro  equivale  u Brac- 

ciò  1,491. 

! 

1 

CAMMA 

MEUCANTII.E 

1 

Palmo 

0 

2 

4- 

90000 

Mezza  Canna 

0 

9 

9 

60000 

Canna  di  Palmi  8 

ì 

9 

9 

20000 

Il  Metro  equivale  a Pai- 

| 

mi  4,016. 

1 

P AI.  510 

A GR  IMF.NSORIO 

1 _ * 

Minuto..... 

0 

0 

0 

37240 

Oncia  di  Minuli  5 

0 

0 

1 

86190  • ! 

Palmo  di  -Once  12 

0 

2 

2 

34220 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

Il  Metro  equivale  a Pai- 

1 mi  4,  475. 

Digitized  by  Google 


448 


CEPRANO 

MISURE  DI  PESI 


MERCANTILI 


Grano  di  24/21 ® 

Denaro  di  Grani  24 0 

Ottava  di  Denari  3 •_  0 

Oncia  di  Ottave  8 " 0 

Libbra  di  Once  12 0 

Quintale  di  Libbre  100 33 

Migliajo  di  Libbre  1000 339 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 


tc 

o 

è si 

< p 

grammi 

H < 

U < 

f. 

- « 

! td  cs 

o 

Id 

a c 

DECIMAI.» 

33 

339  0 


1,177 

3,532 

2 8,256 

9,07185 
7,185 
1,850 


Grano  ... 

Scrupolo  di  Grani  24  .. 
Dramma  di  Scrupoli  3. 

Oncia  di  Dramme  8 

Libbra  di  Once  12 


0 0 
0 0 
0 0 
0 0 


HHjiimi 


1,177 
3,532 

2 8,256 

3 9,07185 


4 


BBACCKO 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

'Braccio 

0. 

7 

Il  Metro  equivale  a Brac- 

ciò  1,417. 

CAMMA 

MERCANTILE 

Palmo ' 

0 

2 

0 

9 ■ 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

Il  Metro  equivale  a Pai- 

mi  4,016. 

PALMO 

AGRIMENSORI!) 

Minuto  ., ... 

0 

0 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

Il  Metro  equivalt  a.  Pai- 

mi  4,475. 

M 

E _ 

C ss  DECIMALI 


0 | 3724 
8619 

2 3122 

3 4218 


FALVATERRA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


aridi 

LITRI 

DECILITRI 

CE.NTILI— 

TRI 

DECIMALI 

Scodella 

3 

o 

6 

7340 

6270 

Tomolo , o Qnarta  di  Sco- 
delle 24 

73 

6 

1 

Rubbio  romano  di  Tomoli,  o 
Quarte  4 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Scodelle  3,260. 

vno 

Mezza  Foglietta 

0 

9 

1 

1587 

Foglietta  di  mezze  Fogliette  2. 

1 

8 

2 

3174 

Cannata  di  Fogliette  50 

91 

1 

5 

8700 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Fogliette  5,485. 

Olilo 

• 

Foglietta 

0 

7 

6 

2912 

Boccale  di  Fogliette  4 

3 

0 

5 

1648 

Misura  di  Boccali  7 

21 

3 

G 

1536 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,310. 

. 

45-1 

FALVATERRA 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

Ó 98 
3 2 

3 « 

ETTO- 

GRAM. 

< È 

O < 
w ce 
a o 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04096 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Digitlzed  by  Google 


•'.53 

FERENTINO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

: 

LITUI  | 

DECILITRI 

•*. 

h 

tri  . 
'J 

DECIMALI 

| 

Quarluccio . 

6 

i 

3 

4 OSO 

! Coppa  di  Quartucci  4 

24 

5 

3 

8740 

| Quarta  di  Coppe  3 

73- 

6 

1 

6270 

Rubli  io  romano  di  Quarte  4. 

294 

4 

G 

5100 

t Dieci  Litri  equivalgono  a 

j Quarluccio  1,630. 

j 

TIMO 

. 

! Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Boccale  di  Foglietto  4 

1 

8 

2 

3174 

Cioccata  di  Boccali  5,  cFog.  li. 

9 

8 

4 

9554 

Barile  di  Boccali  32 

58 

3 

4 

1590  ! 

Cavallo  di  Boccali  128 

233 

3 

6 

6272 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
to 2,194. 

OI.IO 

Misurélla 

0 

1 

2 

8305 

Foglietta  di  Misurellc  4 

0 

5 

i 

3220 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

0 

5 

2880 

Orciola  di  Boccali  10 

20 

5 

2 

8800 

tl  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,948. 

Digitjzed  by  Google 
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FERENTINO 

MISURE  DI  PESI 


2 I h < « < E 

] Um  W SS 

3 H e ® ® DECIMALI 


Grano  di  24/24. 


Denaro  di  Grani  24. 


Oliava  di  Denari  3., 


Oncia  di  Oliavo  8. 


1 Libbra  di  Once  12. 


Quintale  di  Libbre  100 33 

Migliajo  di  Libbre  1000 339 

11  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2 , Once  11,5. 


rcn 

PEI  MEDICINALI 


I Grano 0 0 

Scrupolo  di  Grani  24 0 0 

Dramma  di  Scrupoli  3 0 0 


Oncia  di  Dramme  8. 
Libbra  di  Once  12... 


,07185 


0 0 2 8,256 

0 3 3 9,07185 


MAENZA 

MISURE  LINEARI 


455 


CAMMA 

MERCANTILE 

METRI 

M 

33  “ 

£ P 
a 

w 

33  

“ X 

U 

u 

DECIMALI 

Palmo 

0 

2 

4 

9000  0 

Mezza  Canoa 

0 

9 

9 

G0000 

Canna  di  Palmi  8 

ì 

9 

9 

20000 

Il  Metro  equivale  a 

Pai- 

mi  4,016. 

CAMMA 

ARCHITETTONICA 

Palmo 

0 

2 

2 

34218 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

PALMO 

AUR1MKNSOBIO 

Minuto 

0 

0 

0 

37240 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

86190 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

34220 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

Il  Metro  equivale  a 

I’al- 

mi  4,475. 

TOpzeb  by  Google 


456  . 


MAEIVZA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI , E LIQUIDI 


abidi 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Foglietta....'. , ,. 

0 

7 

6 

6830 

Boccale  di  Foglietlc  4........:. 

3 

0 

6 

7340' ‘ 

Quartarclla  di  Boccali  12. 

36 

8 

0 

8130  . 

Tomolo  di  Quartarelle  2 

73 

6 

1 

6270 

Rubbio  romano  di  Tomoli  4. 

294 

4 

6 

5100 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

1 

la  1,304. 

' 

- 

TIMO 

Foglietta 

0 

4 

5 

. 

5793 

Mezzo  di  Fogliette  2 

0 

9 

i 

1587  1 

Boccale  di  Mezzi  2 

l 

8 

2 

3175 

Quartarolo  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quartaroli  4 

28 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

■ Botte  di  Barili  16 

933 

4 

6 

5456 

Il  Litro  equivale  a Foglict- 

te  2,1939. 

MAEi\ZA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Foglietta 

0 

5 

2 

9799 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

i 

1 

9199  ' 

Cogoa  di  Boccali  5 

10 

5 

9 

5990 

Cogna  di  Boccali  10 

21 

1 

9' 

1990 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,887. 

* 

..  . 

Digilized  by  Google 


MAENZA 

misure  di  pesi 
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MONTE  S.  GIOVANNI 


MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

GRANDE 

METRI 

w 

— 

- SS 

3 H 

£d 

a « 

H £ 

là 

U 

DECIMALI 

Mezzo  Braccio 

0 

4 

3 

5750 

Braccio 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,147. 

BRACCIO 

PICCOLO 

0 

8 

7 

1500 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

5 

2750 

Braccio 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,417. 

CAMMA 

MERCANTILE 

0 

7 

0 

5500 

Palmo 

0 

2 

4 

9000 

Mezza  Canna 

0 

9 

9 

6000 

Canna  di  Palmi  8 

Il  Metro  equivale  a Pal- 
mi 4,016. 

1 

9 

9 

2000 

Digitized  by  Googli 


MONTE  S.  GIOVANNI 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AUDI 

Cg 

H 

3 

SS 

H 

3 

u 

a 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Coppetta 

12 

2 

G 

9380 

Tombolo  di  Coppelle  4 

49 

0 

7 

7520 

Quarta  di  Coppelle  G 

73 

G 

1 

G270 

Rubbio  romano  di  Quarte  4... 

294 

4 

6 

. 5100 

Cento  L’tri  equivalgono  a 

Coppette  8,1  ài).  • 

VINO 

Foglietta 

0 • 

9 

3. 

2448 

Barile  di  Fogliette  4o 

37 

2 

9 

7920 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

la  1,072. 

OLIO 

Foglietta 

0 

6 

2 

1632 

Cannata  di  Foglieltc  40 

24' 

8 

6 

5280 

Il  Litro  equivale  a Fogliet-' 

la  1;G08.* 

Digitized  by  Googli 


-iti  2 


MONTE  S.  GIOVANNI 

MISURE  DI  PESI 


PEII 

MERCANTILI 

CflILOGR. 

ETTO- 

GRAM. 

DECA- 

CRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  21/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Oliava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8., 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2 Once  11,5. 

• 

PESI 

PEI  MEDICINALI  • 

Grano... 

0 

0 

0 

0,04906 1 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

. Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185  : 

Digitized  by  Google 
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MOROLO 


MISURE  LINEARI 


■RICCIO 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

\ 

n 

mm 

Z « 
* H 
ad 
o 

DECIMALI 

! Mezzo  Braccio 

o 

3 

7 

3500 

! Braccio 

0 

7 

4 

7000 

Il  Metro  equivale  a Brac- 

ciò  1,338. 

CASSA 

MERCANTILE 

Palmo 

0 

2 

4 

9000 

Mezza  Canna 

0 

9 

9 

6000 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

2000 

Il  Metro  equivale  a Pai- 

mi  4,016. 

PIEDE 

AGRIMENSORE 

• 

Minuto 

0 

0 

0 

3724 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8619 

Piede  di  Once  12 

0 

2 

2 

3422 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

4218 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

di  4,475. 

Digilizedby  Googl 
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MOllOLO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  .ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

£ 

H 

G 

w 

a 

H 5 

SE  H 

M 

U 

DECIMALI 

Celala-. 

6 

i 

3 

Mezza  Quarta  Hi  Celate  6.... 

30 

B 

8130 

| Quarta  di  mezze  Quarte  2... 

73 

B 

: Rubino  di  Quarte  4 

294 

4 

■ 

• Dieci  Litri  equivalgono  a 

Celata  1,030.- 

VISO 

1 

Foglietta 

O 

9 

1590 

1 Durile  di  Foglictte  72 

05 

6 

Il  Litro  equivale  a Foglie t- 

la.  1,097. 

OLIO 

! Quartuccia 

0 

1 

. 2 

8305 

Foglietta  di  Mezze  2;  di  Ter- 

zeruolc,  o Quartuccc  4 

0 

5 

1 

3220 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

0 

5 

2880 

1 Misura  di  Boccali  romani  10. 

20 

5 

2 

Carico  di  Misure  8 

104 

2 

3 

Il  Litro  equivale  a Foglici - 

la  1.Q49. 

1 

Digitized  by  Google 


MOROLO 

MISURE  DI  PESI 


. . . 

PENI 

. . 

MERCANTILI 

• 

OS 

o 

G 

i • 

c a 

ss 

UJ 

< 5 

■J  < 

w ss 

. | 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24... 

0 

0 

0 

i! 

0,04900  | 

Denaro  di  Grani  21 

0 

0 

0 

1,177  i 

! Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532  j 

Oncia  di  Ottave  8 .-. 

0 

0 

2 

8,256  j 

Libbra  di  Once  1 2 

0 

3 

3 

9,07185  i 

I 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185  j 

1 - 

Migliaro  di  Libbre  1000 

331) 

0 

7 

1,850  || 

Il  Chi'ogrammn  rquicale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

- 

PENI 

PEI  MEDICINALI 

• •• 

! Grano ...... 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  ili  Grani  24.... 

.0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 ... 

1 

0 

3 

3 

9,07185 

' ri 

■Di^ìtized  by  Google 
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PATRICA 

MISURE  LINEARI 


CAMMA 

MERCANTILE 

i; 

SS 

H 

M 

s 

1 

Uà 

S - 
3 Z 

u: 

Q 

5 - 

z - 

z H 

U3 

w 

l> 

DECIMAI.! 

il 

Palmo 

0 

2 

4 

90000 

. 

Mezza  Canna 

0 

9 

9 

60000 

Canna  di  Palmi  8 

ì 

9 

9 

20000 

Il  Metro  equivale  a Val- 

1 

mi  4,016. 

| • 

I 

CAMMA 

ARCHITETTONICA 

Palmo 

0 

2 

2 

ì 

34218 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

! 

PALMO 

AGRIMENSORE 

| j 

Minuto 

0 

0 

0 

37240  j 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

86190 

Palmo  di  Once  12  ...  , 

0 

2 

2 

34220 

Canna  di  Palmi  10 

|| 

2 

2 

3 

42180 

Il  Metro  equivale  a Val- 

mi  4,475. 

, 

1 

| 

Digitized  by  Googl 


407 


PATRICA 


MISURE  DI  CAPACITA-  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIVI 

H 

i-i 

DECILITRI 

- CS 

se  h 

m 

u 

DECIMACI 

Foglietta.....' 

0 

9 

2 

0200 

Boccale  Hi  Foglietto  4 

3 

6 

8 

0810 

Qu.irta  Hi  Boccali  20 

73 

6 

i 

6270 

Ru!>l>io  romano  Hi  Quatte  4. 

294 

• 4 

0 

5100 

* II  Litro  equivale  a Foglici- 

1 la  1,080. 

! 

. 

* 

%MO  , 

.•  i ‘ 

Foglietta. 

0 

9 

7 

2309 

Boccale  di  Foglietto  4 

3 

. 8 

8 

9400 

Soma  romana  Hi  Boccali  30.. 

110 

G 

8 

3182 

Il  Litro  equivale  a Foglie t- 

ta  1,028. 

• 

OIìIO 

Foglietta „... 

1 

0 

2 

6440 

Boccale  di  Foglietto  4 

4 

1 

0 

5760 

Soma  romana  di  Boccali  40.. 

164 

2 

3 

0400 

| Dieci  Litri  equivalgono  a 

Fagliene  9,712. 
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PATRICA 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

$ MERCANTILI 

c si 

= SS. 

G « 

è*  3 

f-  tf 
w C 

5 ? 

- - ; 
a u 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Orano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,049UG 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

a 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

. 

' 

Libbre  2,  Once  11,5. 

• 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Gr&ni  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

• 0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 
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l‘ll»  EH  INO 


MISURE  LINEARI 


BBAdlO 

MERCANTILE 

' ' 

f— 

U3 

s 

tei 

2 = 

si  H 

a 

1 

Cd 

7>  - 

H * 

T.  H 

ad 

u 

DECIMALI 

.Vezzo  Oraci  io  



u 

3 

3 

31327 

Braccio  

0 

6 

7 

02654 

Il  Metro  equivale  a 
eia  1,491. 

Ilrac- 

CAMMA 

mercantile 

l'almo 

• 

0 

2 

. 

4 

90000 

Me/ za  Canna 

o 

9 

9 

60000 

j ('amia  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

20000 

Il  Metro  equivale  n 
itti  4,010. 

Fui- 

PALMO 

AGRIMENSORE 

• 

• 

; Minuto 

0 

0 

0 

37240 

0 

0 

o 

1 

86190 

34220 

Palmo  di  Oncc  12 

2 

2 

Canna  di  Palmi  9 

2 

0 

1 

07980 

Il  Metro  equivale  a 
j mi  4,473 

l>  .... — 

Fai- 

Digitized  by  Google 
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IMPERINO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


-IRIDI 

LITRI  j 

£ 

3 

iti 

a 

J. 

r £ 

I-* 

mi 

"mi 

i 

DECIMALI 

1 

Quartarclla  <li  Bacili  4 

36 

8 

0 

3130 

1 

Quarta  di  Ottave  , o Quarta- 

| 

rnlle  2 

73 

6 

1 

6270 

| Ruhbio  romano  di  Quarte  4. 

294 

4 

6 

: 

5100 

l'rnto  Litri  equivalgono  a 

| 

|[  Quartarelle  2,716 

j 

VlSfO 

1 

Foglietta 

0 

4 

5 

1 

5793  j 

Mezzo  di  Foglictte  2 

0 

9 

i 

1587  j 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

( 

8 

2 

3175 

Quartarolo  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quarlaroli  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16 

933 

4 

6 

5456 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

. 

te.  2,1939. 



. Digitized  by  Google 


PIPERNO 


MISURE  DI  PESI 


PEM1 

MERCANTILI 

C * 
H **- 
- e e 
Hi  « 

1 • 
■<  ^ 
XJ  < 

— 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  21/24 

0 

0 

0 

0,01900 

Denaro  di  Grani  24  

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532  | 

Oncia  di  Ottave  8... 

0 

0 

2 

8,25G 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185  i 

i Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850  i 

Il  Chilogrammo  ei/uivale  a 

j;  Libbre  2,  Once  11,5. 

' | 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

; 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  21 

| 

0 

.0 

0 

1,177  j 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532  ! 

il 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

(1 

|!  Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 
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l'ISTEItZO 

MISURE  LI  N E A 11  I 


€%*VA 

MERCANTILE 

METRI  1 

1 

Uà 

SS  ™ 

y •** 

EH 

i 

Ed 

a « 

H « 

ìc  <- 

Ed 

DECIMALI 

0 

2 

4 

90000 

Mezza  Canna 

0 

0 

9 

60000  ; 

Canna  «li  Palmi  -8 

ì 

9 

9 

20000 

Il  .Vetro  equivale  a Vai- 
mi 4,016. 

ARCHITETTONICA 

Palino... 

0 

2 

2 

34218 

Canna  di  Palmi  1 0 

2 . 

2 

3 

42180 

PAINO 

AGRIMEN&ORIO 

.Minuto 

0 

0 

0 

37240 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

86190 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

34220 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

Il  Metro  equivale  a Vaimi  4,475. 

• ' - • 
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PISTERZO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


. ARIDI 

X 

H 

n 

DECILITRI  j 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

|| 

| Boccale : 

4 

6 

0 

m 

Jj  Quartarclla  di  Boccali  8 

36 

8 

0 

8130 

' Rubino  romano  di  Quarta- 

| rellc  8 

294 

EX 

6 

BURI 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

I 

Boccali  2,173. 

I 

VII§ 

• 

I 

Foglietta 

0 

5 

5793 

Mezzo  di  Foglicltc  2 

0 

9 

■ 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

3175 

Quartarolo  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quartaroli  4 

i 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16 

933 

E 

6 

5456 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

te  2,1939. 

■ 

■ 

« 
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J75 


PI  STERZO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


oiiio 

LITRI 

DECILITRI 

j 

H x 
X H 
U 

DECIMALI  , 

Quartuccia  

0 

1 

2 

8305 

Foglietta  di  Quartuccc  4 

0 

5 

1 

3220  | 

Boccale  di  FoglieUe  4 

2 

0 

5 

2880 

Cugnatella  di  Boccali  4 

8 

2 

i 

1520 

Barile  di  Boccali  28 

57 

4 

8 

OGGI 

Pelle  o Mastello  di  Cugna- 
telle  IO 

82 

1 

1 

5200 

Soma  di  Pelli  2 

164 

2 

3 

0400 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,948. 

• 

■ ■ ’ 
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PISTER/O 

MISURE  DI  PE S I 


PENI 

MERCANTILI 

ss. 

« 

1 J 

C S 
H < 
H X 
ai  u 

1 _• 
— 3 

CI  II  A M M|  i 

E 

DECIMALI 

Grano  ili  21/21 

0 

0 

0 

0,01906 

Denaro  <ii  Grani  21 

0 

0 

1) 

4,177 

r 

Ottava  (li  Denari  il 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8.256  ì 

Libbra  di  Once  12...  

0 

3 

3 

9,07183 

Quintale  di  Libbre  1 00 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000. 

Il  Chilngrammo  equivale  u 
Libbre  2,  lìnee  11,3. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

339 

0 

7 

1,850 

1: 

1. 

! 

' 

| 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

li 

Scrupolo  di  Grani  21 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256  |' 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 
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•Ì77 


POTI 


MISURE  I.  I N CARI 


c%w% 

S 

1 

u 

i 

Ld 

a 

1 

S - 

a 

DECIMALI 

MERCANTILE 

35 

H 

. 

u 

1 

Palino 

0 

2 

4 

90000 

Mezza  Canna 

0 

9 

9 

G0000 

('.amia  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

20000 

Il  Metro  equivale  a Pal- 
\ mi  4,010. 

V 

. 

CARIVI  • 

ARCHITETTONICA 

:!  Palmo 

0 

2 

2 

31218 

Canna  di  Palmi  10 

: • • ' 

2 

2 

n 

♦> 

42180 

e 

r 

i 

X 

1 

AC.RIMENSORIO 

il 

Minuto 

0 

0 

0 

37240 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

ì 

80 190 

l’almo  di  Once  12 

0 

2 

2 

34220 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

4218  ; 

Il  Metro  equivale  a Pal- 
mi 4,475. 

| 
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POFI 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


* £ d - 

H «J  H « DECIMAI. I 

— r;  z *- 


Quarluccio 4 

[j  Coppa  di  Quartucci  4 18 

jj  Tombolo  di  Coppe  4 73 

II  Rubbio  romano  di  Tomboli  4...  294 

I 

Pieri  Litri  equivalgono  a 
i Quartucci  2,173 


Foglietta 

Boccale  di  Foglietto  4 

R.ieile  romano  di  Boccali  25. 
Cavallo  di  Barili  8 


Il  Litro  equicule  a Fogliet- 
ta 1,714. 


Mi  zza  foglietta „ 

Foglietta  di  mezze  Fogliette  2. 

Boccale  di  Foglictte  3 1 

Misura  di  Boccali  9,5235 18 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,507. 
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POFI 

MISURE  DI  PESI 


570 


jT 

i 

! 

1 

» 

PERI 

MERCANTILI 

CUILOGR. 

c s 

5-  < 
SS 
UJ  -z 

< » 

£ 5 

a « 

GRAMMI 

E 

DECIMATI 

Grano  di  24/21 

0 

0 

0 

0, 0190tì 

Denaro  di  Grani  24.... 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

. 0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000  

339 

0 

7 

1,850 

ìl  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11.5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

1 

0,04900 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532  • 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12.... 

0 

3 

3 

9,07185  | 
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PONTECORVO 

MISURE  LINEARI 


II 

PALMO 

AGRIMEKSOHIO 

''  ‘ 

METRI 

è 

ai 

1 

Uà 

ir.  — > 

5 “ 

fri 

u 

DECIMAI  1 1 

!! 

li 

Minulo - 

0 

0 

0 

OOiOGG  ! 

{ Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

2 

197200  jl 

1 

Palmo  di  Once  12  

0 

2 

G 

36G900  | 

Canna  di  Palmi  8 

2 

1 

0 

935200 

//  Mrtro  rquirale  a Pai- 

! 

mi  3,71)3. 

i 

. * . . ' ■ * 

i 

• f 

il 

! 

. 

• 

1 

| 

■ 

j 

li 

1! 

Digitized  by  Google 


PONTECOllVO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


Quartuccia 

Quarto  di  Quartucce  6 

Mezzo  Tomolo  di  Quarti  2..,. 
Tomolo  napoletano  di  Mezzi  2. 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartucce  4,344. 


Pinta  di  Fogliette  romane  3 2/3. 

Cannata  di  Pintc  24 

Soma  di  Pinte  CO 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Pinte  5,898 


Cannatclla  di  Rotoli  2,  e On- 
te 4 1/8 ; 

Stajo  di  Cannatellc  8 


Dieci  Litri  equivalgono  a 
Cannatelle  4,718. 


LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

2 

3 

0 

1400 

13 

8 

0 

8500 

27 

6 

ì 

7000 

55 

2 

3 

4000 

1 

6 

9 

5360 

40 

6 

8 

8G40 

101 

7 

2 

1G00 

) 

2 

1 

1 

9200 

10 

9 

5 

3000 

3t 
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PONTECORVO 

misure  di  pesi 


PESI 

MERCANTILI 

CUII.OGR. 

ETTO- 

GRAM. 

è i 

u ce 
fi  « 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Oncia  romana 

0 

' 

0 

2 

8,256 

Rotolo  di  Once  33 

0 

9 

3 

2,418 

Cantaro  di  Rotoli  100 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Rotolo  1,072. 

93 

2 

4 

4,800 

' 

• 

-Digitized  by 


Google 
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PKOSSED1 

MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

MERCANTILE 

ii 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

jj  Mezzo  Braccio 

0 

3 

3 

2000 

Braccio 

0 

6 

6 

4000 

| II  Metro  equivale  a 

Brac- 

| ciò  1,506. 

1 

CAMBIA 

mercantile 

I 

jj  Palmo 

0 

2 

4 

9000 

1 Mezza  Canna 

0 

9 

9 

6000 

' Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

2000 

1 II  Metro  equivale  a 

Pai - 

, mi  4,016. 

FALBO 

AGRIMENSORI*) 

Minuto 

0 

0 

0 

3724 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8619 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

3422 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

4218 

H Metro  equivale  a 

Pai- 

mi  4,475. 

Dìgitize^i  by  Google 
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PROSSEDI 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

. 

LITRI 

DECILITRI 

jji  M 

si  “ 

tei 

u 

DECIMALI 

Boccale 

3 

0 

6 

7340 

Quarta  di  Boccali  12 

36 

8 

0 

8120 

Soma  di  Quarte  .4 

147 

2 

3 

2500 

Rubbio  romano  di  Some  2. .. 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Boccali  3,260. 

294 

4 

6 

5100 

VIHO 

Foglietta 

* 

0‘ 

4 

5 

5793 

Mezzo  di  Foglictte  2 

0 

9 

1 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

Quartarolo  di  Boccali  8..., 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quartaroli  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

5 6 

_ 8 

3182 

Botte  di  Barili  16 

Il  Litro  equivale,  a Fogliet- 
to 2,1939. 

933 

4 

6 

5456 

i 

1 
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PROSSEDI 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

LITUI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quartuceia 

0 

1 

2 

8305 

Foglietta  di  Quartuccc  4 

0 

5 

1 

3220  | 

Boccale  di  Foglielte  -1 

2 

0 

5 

2880 

* 

Cugnatclla  di  Boccali  4 

8 

2 

1 

1520  || 

|! 

1 

Barile  di  Boccali  28 

57 

4 

8 

0661 

ì 

Pelle  o Mastello  di  Cugna- 
1 ielle  10 

82 

1 

1 

]| 

5200  | 

Soma  di  Pelli  2 

164 

2 

3 

0400 

, 

Il  Litro  i quietile  a Fogliet- 
ta 1 ,948. 

’ 

r 

' 

’ 

* 

' 

. 

| 

— 1 
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PROSSEDI 

. MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CIIILOGB. 

ETTO- 

GRAM. 

DECA- 

GRAM. 

GRAMMI 

B 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04900 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

*8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  rquivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PEBI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24....: 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 
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RIPI 

misure  lineari 
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CAMMA 

MERCANTILE 

metri 

1 

K 

g s 

a 

1 

M 

55  - 

H 03 
Y.  * 
H 

CJ 

DECIMALI 

0 

2 

4 

90000  ; 

Mezza  Canna - 

0 

9 

9 

G0000 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

20000 

Il  Metro  equivale  a Pai- 

mi  4,016. 

CAMMA 

ARCHITETTONICA 

• 

0 

2 

2 

34218 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

PIEDE 

AGRIMENSORE 

Minuto 

0 

0 

0 

37240 

Oncia  di  Minuti^5 

0 

0 

1 

86190 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

34220 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

H M>tro  £ equivale  a Pai- 

mi  4,475. 

• Digitized  by  Googl 


88 


MI»1 

MISURE  1)1  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI. 


I Alimi 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

II 

DECIMALI 

1 

Quartuccio 

4 

6 

0 

1010 

Coppa  di  Quartucci  4 

18 

4 

0 

4060 

i Quarta  di  Coppe  4 

73 

6 

ì 

6270 

1 Rubbio  romano  di  Quarte  4. 

291 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Quartucce  2,173. 

; 

«IMO 

ALL  INGROSSO 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16 

933 

4 

6 

5456 

Mille  Litri  equivalgono  a 

Some  8,570. 

* 

A MINCTO 

Foglietta 

1 

1 

6 

6832 

Bariletto  di  Foglietto  25 

29 

1 

7 

0795 

Barile  romano  di  Foglictte  50. 

58 

3 

4 

1591 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Fogliette  8,570 

Digitized  by  Googli 
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D’igitized  by  Google 
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RIP1 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

# 

ClllLOGR. 

ETTO- 

GRAM. 

i » 

u a 
a c 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

i Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9*07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Ltbbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

8,256 

Libbra  di  Once  12.. 

0 

3 

1 

9,07185 

Digitized  by  Google 


4{M 

ROCCA  GORGA 


MISURE  LINEARI 


■BACCIO 

MERCANTILE 

> 

V 

H 

W 

3 

DECIME- 

TRI 

1 

u 

a - 
S g 

DO 

U 

DECIMALI 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

3 

2000 

Braccio 

0 

6 

6 

4000 

H Metro  equivale  a Brac- 

ciò  1,506. 

Cina 

, mercantile 

Palmo 

0 

2 

4 

9000 

Mezza  Canna 

0 

9 

9 

6000 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

2000 

Il  Mètro  equivale  a Pai- 

nji  4,016. 

PALMO 

AGRIMENSORE) 

Minuto....* 

0 

0 

0 

3723 

Oncia  di  Minati  5 

0 

0 

1 

8618 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

3422 

Canna  di  Palmi  9 

2 

0 

1 

0798 

Il  Metro  equivale  a Pai- 

•* 

mi  4,475. 

Digitized  by  Google 
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ROCCA  OORGA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 

< ' ... 


ABIDI 

LITRI 

decilitri 

CESTII. Ir 

TRI 

DECIMALI 

r 

Scodella 

4 

6 

1010 

; .Coccio  di  Scodelle  2 

9 

2 

2030 

1 Quarlarclla  di  Cocci  4 

Rubino  romano  di  Quarta- 

36 

8 

8130 

rellc  8 _ : 

Pieci  Litri  equivalgono  a 
J Scodelle  2,173. 

294 

4 

5100 

vino 

• 

Foyl.  ella 

0 

4 

5 

5793 

i Mezzo  di  Foglictle  2 

0 

9 

. i 

1587 

■ Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

! Quart.uolo  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quartaroli  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 ! 

116 

6 

8 

3182 

I Bolle  di  Barili  IO 

Il  Litro  equivale  a Fogiict- 
te  2,1939. 

933 

4 

6. 

5456 

Digitized  by  Google 
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ROCCA  GORGA 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


I 

I * - : i 

, OLIO 

LITRI 

DECILITRI 

i 

3 

H és 
* H 

BQ 

DECIMALI 

Foglietta 

0 

5 

8 

6510 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

a 

4 

6150 

Soma  romana  di  Boccali  70.. 

• 

1G4 

2 

3 

0400 

Il  Litro  equivale  a Foglie t- 

• 

: 

: la  1,704. 

' 

. 

. 

- 

i 

Digitized  by  Google 


49-i 

ROCCA  GORGA 


MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

C1IILOGB. 

ETTO- 

ORASI. 

è i 
ss 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

o 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 
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S.  LORENZO 

MISURE  LINEARI 


CAMMA 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Palmo 

0 

2 

4 

90000 

Mezza  Canna 

0 

9 

9 

60000 

Canna  di  Palmi  8 

ì 

9 

9 

20000 

Il  Metro  equivale  a Pal- 
mi 4,016. 

CAMMA 

architettonica 

Palmo 

0 

2 

2 

34128 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

PIEDE 

- 

. 

AGRIMENSORE 

Minuto .,. 

0 

0 

0 

37240 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

86190 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

34220 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

Il  Metro  equivale  a Pal- 
| mi  4,475. 

Digitized  by  Google 
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S.  LORENZO 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


* 

ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

I 

Quartuccio 

4 

0 

0 

1010 

Quartarella  di  Quartucci  8.... 

30 

8 

0 

8130 

li  u Itili  <>  romano  di  Quarta- 

rclle  8 

294 

4 

0 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Quariucci  2,173. 

VIRO 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Mezzo  di  Koglictle  2 

0 

9 

1 

1587  j 

! fioccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

Quartarolo  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quartaroli  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

110 

0 

8 

3182 

Botte  di  Barili  40 

933 

4 

0 

5450 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

te  2,1939. 

Digitized  by  Google 
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S.  LORENZO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quartuccia 

0 

1 

2 

8305 

Foglietta  di  Quartuecc  4 

0 

5 

1 

3220 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

0 

5 

2880 

Cugnatella  di  Boccali  4 .. 

8 

2 

i 

1520 

Barile  di  Boccali  28 

57 

4 

8 

0661 

Pelle  o Mastello  di  Cugna- 

tede  10 

82 

1 

1 

5200 

Soma  di  Pelli  2 

164 

2 

3 

0400 

Il  Litro  equivali-  a Fogliet- 

la  1,948. 

1 

32 
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S.  LORENZO 

MISURE  1)  I PESI 


PERI 

MERCANTILI 

CIIILOGH. 

ETTO- 

URAM. 

'J  < 

u:  x 

~ - 

B 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  21 

0 

0 

D 

1,177 

Ottava  di  Denari  3.'. 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,250 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100..: 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivali  a 

Libbre  2,  Once  1 1 ,5. 

PERI 

1 

CF.l  MEDICINALI 

Ottava 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

! o 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

3 532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

! * 

8 256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

i 

| 9,07185 
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SGU UGOLA 

MISURE  LINEARI 


41)9 


camma 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

1 

M 

a s 

£ H 

3 

u 

DECIMALI 

Palmo 

0 

2 

4 

90000 

Mezza  Canna 

0 

9 

9 

600  0 
20000 

Canna  di  Palmi  8 

I 

9 

9 

Il  Metro  equivale  a Pal- 
mi 4,016. 

CARENA 

- 

ARCHITETTO  MICA 

Palmo 

0 

2 

2 

34218 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

PIEDE 

AGRIMENSORE 

Minuto 

0 

0 

0 

37240 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

86190 

Piede  di  Once  12 

0 

2 

2 

34220 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

fi  Metro  equivale  a Pie- 
di 4,175. 

Digitized  by  Google 


SG  L’UGOLA 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


Foglietta. 


Boccale  di  Fogliette  4 

Quarluccio  di  Boccali  2 G 

Coppa  di  Quarrucci  1 24 

Quarta  di  Coppe  3 73 

Rubbio  romano  di  Quarte  4..  294 

11  Litro  equi  tate  a Fogliet- 
ta 1,304. 


G I 6830 


3 4690 


6 5100 


Foglietta . 


Mezzo  di  Fogl.elte  2. 


Boccale  di  Mezzi  2 1 

Quartarolo  di  Boccali  8 l i 

Barile  di  Qua  tamii  4 53 

Soma  di  Barili  2 110 

Botte  di  Barili  16 933 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
te 2,1939. 


8 5397 


8 3182 


Digitized  by  Google 
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SGGRGOLA 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


I 

OLIO 

LITUI 

DECILITBl 

H S 

'A  ~ 

!d 

O 

DECIMALI 

Qua  riuccia 

0 

1 

2 

8305 

Foglietta  di  Quartuccc  4 

0 

5 

1 

3220 

Boccale  di  Foglielte  4 

2 

0 

5 

2880  ' 

Cugnaldla  di  Boccali  4 

8 

2 

i 

1520 

Barile  di  Boccali  28 

57 

4 

8 

0661 

Pelle  o Mastello  di  Cugna- 

' 

Ielle  10 

82 

I 

1 

5200 

Soma  di  Pelli  2 

164 

< 2 

3 

0400 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

la  1,948. 

Digjtized  by  Google 
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SGllIGOLY 

misure  di  pesi 


PESI 

MERCANTILI 

CHII.OGR.  j 

ETTO- 

GUAM. 

DECA— 

GRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI  | 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

D 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256  | 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9;C7185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

m 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000....... 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,01906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Digitized  by  Google 


SOGNINO 

MISURE  LINEARI 


BBACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

.Mezzo  Braccio 

0 

3 

2 

2000 

Braccio 

0 

6 

G 

4000 

Il -Metro  equivale  a 
ciò  1,506. 

Ilrac- 

CAHIIA 

MERCANTILE 

Palmo 

0 

2 

4 

9000 

Mezza  Canna 

0 

9 

9 

6000 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

2000 

Il  Metro  equivale  a 
mi  4,016. 

Pai- 

PALMO 

A<ì  RIME  N SOR  IO 

Minuto 

0 

0 

0 

1862 

Oncia  di  Minuti  10 

0 

0 

1 

8619 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

3422 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

4218 

Il  Metro  equivale  a 
mi  4,475. 

Pai- 

' 

Digitlzed  by  Google 
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SONDINO 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


- 

| 

H 

5 _ 

DECIMALI 

H 

2 

V 

Kì 

k H 

M 

U 

Quarluccio 

9 

B 

0 

2030 

Mezza  Quarta  diQuartucci2.... 

18 

b 

0 

4060 

Quarta  di  mezze  Quarte  2 .... 

36 

8 

0 

8130 

Rubliio  romano  di  Quarte  8.. 

291 

4 

0 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quarluccio  1 ,086. 

■' 

vne 

j 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Boccale  romano  di  Fogliette  4. 

1 

8 

- 2 

3174 

Barile  di  Boccali  20 

36 

4 

6 

3480 

Soma  di  Barili  2 

72 

9 

2 

6960 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
te 2,194. 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

i 

3220  j 

Boccale  romano  di  Fogliette  4. 

2 

0 

5 

2880 

Misura  di  Boccali  10 

20 

5 

2 

8800 

Soma  romana  di  Boccali  80... 

164 

2 

3 

0400 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,948. 

Digitized  by  Google 
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SONDINO 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

OS 

o 

e 

-j 

u 

ETTO»  ! 
GRAM. 

r - 

< « 

u es 
a o 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/2-1 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  21 

0 

0 

0 

1,177 

Oliava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

//  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,  Once  11,5. 

339 

0 

7 

1,850 

PEPI 

PEI  MEDICINALI 

'•  - 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

O 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Digitized  by  Google 
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STRAJXGOLAGALLI 

MISURE  LINEARI 


CAIA 

* MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 
TRI 1 

DECIMALI 

0 

2 

4 

Mezza  Canna... 

' 

0 

\ 9 

9 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

20000 

ri  Metro  equivali  a Pal- 
mi 4,016. 

CAMMA 

ARCHI  TETTONICA 

Palmo 

0 

2 

2 

34218 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

MULO 

AGRI.MKNSOBIO 

0 

0 

0 

37240 

Oncia  di  Minuti  5 . 

0 

0 

1 

86190 

Palmo  di  Once  12..... 

0 

2 

2 

34220 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

Il  Metro  equivale  a Pal- 
mi 4,475. 

Digitized  by  Google 
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STR  ANGOL  AG  AL  LI 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quartuccio  

3 

0 

6 

7340 

Coppa  di  Quartucci  4 

12 

2 

6 

9370 

Quarta  di  Coppe  G 

73 

6 

1 

6270 

Rubbio  romano  di  Quarte  4. 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Quartucci  3,260. 

VIMD 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Mezzo  di  Foglielte  2 

0 

9 

1 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

Quartarolo  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quarlaroli  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16 

933 

4 

6 

5456 

Il  Litro  equivale  a Fogliti- 

te  2,1939. 

- ' 
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STRANGOLACELI 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ouo 

UTRI 

5 

H 

G 

G 

H 

P 

CENTILI- 

TRI 

■ 

Foglietta 

0 

6 

2 

1632 

Cannala  di  Fogliette  40 

24 

8 

0 

5280 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1.C08. 

J 

* 

\ 

I 

Digitized  by  Google 


509 

STRAN  GOL  AGALLI 


MISURE  DI  PESI 


PERI 

MERCANTILI 

SS 

cr 

o 

mi 

a 

1 • 
© 

H < 
r-  ce 
U J 

< » 
□ < 
m ce 
a cj 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04900 

Denaro  di  Grani  24..  

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8....» 

0 

0 

2 

8,25(i 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000.. 

339 

0 

7 

1 ,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PERI 

PEI  medicinali 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Digitized  by  Google 
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SUPINO 

MISURE  LINEARI 


CAMMA. 

MERCANTILE 

METRI 

IMI 

-MISI  133(1 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Palmo 

0 

2 

4 

Mezza  Canna 

0 

9 

9 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

20000 

Il  Metro  equivale  a Pai - 

• 

mi  4,016. 

CAMMA 

ARCHITETTONICA 

Palmo 

0 

2 

2 

34218 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

PIEDE 

agrimensori» 

( 

Minuto 

0 

0 

0 

37240 

Oncia  di  Minuli  5.. 

0 

0 

1 

86190 

Piede  di  Once  12 

0 

2 

34220 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

42180 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

di  4,475. 

Digitized  by  Google 


51 1 


SUPINO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI  . 


S8 

H 

3 

X 

H 

t£ 

h 

u 

« 

DECIMALI 

Quartuccio 

6 

1 

3 

4680 

Coppa  di  Quarlucci  4 

24 

5 

3 

8740 

Quarta  di  Coppe  3 

73 

6. 

1 

6270 

Ruhhio  romano  di  Quarte 

•294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Quurluccio  1,630. 

VINO 

|| 

Foglietta 

0 

9 

6 

0700  1 

Rarilc  di  Foglictte  64 

61 

4 

8 

4800 

Il  Litro  equivale  a Faglici- 

la  1,040. 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

1 

3220 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

0 

5 

2880 

Misura  di  Boccali  9 

18 

4 

7 

5920 

Jl  Litro  equivale  a Foglici- 

• 

ta  1,948. 
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SUPINO 


MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

Clili.noR. 

X - 

A G 

^ 5é 
rj  -* 

- « 

GRAMMI  ' 

* ! 
DECIMALI 

Grano  di  2-1/24 

0 

0 

0 

0,0 1900  | 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

TI  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  1 1 ,5. 
1— — 1— 

* 

PKKI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,01906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9.07185 

| 

_jj 

Digitized  by  Google 


TORRICE 

MISURE  LINEARI 
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CAMMA 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

0EC1MAL1 

l'almo 

0 

2 

4 

90000 

Mezza  Canna 

0 

9 

9 

60000 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

20000 

Il  Metro  equivale  a Pai - 

mi  4,016. 

• 

«AMA 

ARCHITETTONICA 

l'almo 

0 

2 

2 

34218 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

PIEDE 

AGRIMENSORIO 

Minalo 

0 

0 

0 

37240 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

86190 

Piede  di  Once  12 

0 

2 

2 

34220 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

di  4,475. 

• 33 
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TOIUUCE 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


MISURA  NUOVA 


Quartuccio 

Scorzo  di  Quarlucci  1 13 

Rubbio  di  Scorzi  22 294 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,9884. 


MISURA  ANTICA 

Quartuccio  dello  dodici 6 

Stajo  di  Quartucci  4 24 

Quarta  di  Staja  3 73 

Rubbiatella  di  Quarte  2 147 

Rubbio  di  Rubbiatellc  2 294 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartuccio  1,630. 

Quartuccio  delie  Sedici 4 

Stajo  o Starello  di  Q ut/t  acri  4.  18 

Quarta  di  Staja,  Coppe,  o Sto- 
rcili 4...; 73 

Rubbio  di  Quarto  4 294 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,173. 


-1  £ * DECIMALI 

r.  “ 

J a 

’É  ° 


6 510 


3 470 

3 875 

1 627 

3 255 

6 510 


0 101 
0 407 


6 510 


545 


TORRICE 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


Digitized  by  Google 
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TORHICE 


MISURE  DI  PESI 


1 

PKHI 

MERCANTILI 

cim.oon. 

© S 

H -< 
J-  fi 

UJ  © 

< a 

V -s 
u:  e 
fi  c 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 ... 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEOICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Digitized  by  Googli 
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VALLECORSA 

MISURE  LINEARI 


BUACCIO 

t 

MERCANTILE 

METRI 

I 

N 

5 5 

;j  H 

te 

a 

CENTIME- 

TRI 

j 

DECIMALI  ! 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

3 

2000 

Braccio 

0 

6 

G 

4000 

Il  Metro  equivale  a lìrac- 

. 

ciò  1,506. 

CAMMA 

| 

MERCANTILE 

i 

1 

Palmo 

0 

2 

4 

9000 

Mezza  Canoa 

0 

9 

9 

6000 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

2000 

Il  Metro  equivale  a Pai- 

mi  4,016. 

FILMO 

AGB1MENSOHIO 

Minuto 

0 

0 

0 

3724 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8619 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

3422 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

4218 

H Metro  equivale  a Pai - 

mi  4,475. 

* 
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VALLECORSA 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


_ ! 

s 

1 

ARIDI 

LITR 

O 

w 

Q 

il 

u 

o 

DECIMALI 

Scodella 

4 

n 

Quarto  di  Scodelle  4 

18 

0 

Tomolo  di  Quarti  4 

73 

1 

6270 

Rubbio  romano  di  Tomoli  4. 

294 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Scodelle  2,173. 

vino 

Foglietta 

1 

2- 

1 

5448 

Cannata  di  Foglielte  48 

58 

3 

4 

1504 

Soma  di  Cannate  2 

116 

6 

8 

3008 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Foglielte  8,227 . 

OLIO 

Foglietta  di  Libbre  2,  Once  3/4 

0 

7 

6 

9834 

Boccale 

2 

m 

5 

2880 

Misura  di  Boccali  romani  9 , 
o Foglietto  locali  24 

18 

4 

7 

m 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,299. 

Pigilized  by  Google 
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VALLECORSA 


MISURE  DI  PESI 


PKIK 

MERCANTILI 

CHI  LOG  E. 

A à 

H * 

£ 5 

< * 

u e 
a ta 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

' 

Grano  ili  24/24 

0 

0 

0 

0,04900 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

I 

0 

0 

2 

8,250 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

i 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

1 • - 

1 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

1 

Libbra  di  Once  12 

/ 0 

3 

3 

9,07  K 

II 

.Digitized  by  Google 


VEUOL1 

MISERE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


IRIDI 


Qiiarluccio 

Coppa  di  Quartucci  4 

Quafla  di  Coppe  3 

Rul>l>iu  romano  di  Quarte  4.... 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quar luccio  1,630. 

ino 

Foglietta 

Boccale  di  Fogliette  4 

Barilotto  di  Boccali  la 

Soma  di  Barili  2 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,685. 

OLIO 

Foglietta 

Boccale  di  Fogliette  i 

Orciola  di  Boreali  lOt 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,769. 


LITRI  j 

!— 

G 

Um 

1 

mi 

h S 

* H 
'J 

DECIMA  L 

6 

1 

3 

4680 

21 

5 

3 

8740 

73 

6 

1 

6270 

294 

4 

6 

5100 

o 

5 

9 

3375 

2 

3 

7 

3503 

35 

6 

0 

2545 

71 

2 

, 0 

5090 

0 

5 

: 

6 

5119 

2 

2 

6 

0479 

22 

6 

/ 

0 

4790 

Djgitized  by  Google 
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VEROLI 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

C1IILOGR. 

ETTO- 

GRAM. 

< * 

CJ 

Cd  ss 
o c 

1 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177  i 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Dìgitized  by  Google 


VICO 

MISURE  LINEARI 
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CAMMA 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Palmo 

0 

2 

4 

90000 

Mezza  Canna 

0 

9 

9 

60000 

Canna  di  Palmi  8 

ì 

9 

9 

20000 

Il  Metro  equivale  a 

Pai- 

mi  4,016. 

CAMMA 

abcuitettontca 

‘ 

Palmo 

, 

0 

2 

2 

34218 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

PALMO 

AGR1MENSORIO 

Minuto 

- 

0 

0 

0 

37240 

Oncia  di  Minuti  5 



0 

0 

1 

86190 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

34220 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

R Metro  equivale  a 

Pai- 

mi  4,475. 

— — 

Digitized  by  Googl 
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VICO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AUDI 

LITHI 

Ss 

H 

M 

a 

CENTILI- 

TRI 

DECIMAI! 

Quartuccio 

6 

i 

3 

4G80 

Coppa  di  Quartucci  4 

24 

5 

3 

8740 

Quarta  di  Coppe  3 

73 

6 

1 

6270 

Rubbiu  romano  di  Quarte  4.. 

294 

4 

6 

5100 

• 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Quartuccio  1,G30. 

VINO 

Foglietta 

0 

6 

9 

4543 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

7 

7 

8171 

Barile  di  Boccali  21 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

la  1,439. 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

6 

5119 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

6 

0479 

Orciolo  di  Boccali  10 

22 

6 

0 

4790 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

• 

la  1,769. 

. 

. Digitóed  by  Google 


VICO 

MISURE  DI  PESI 
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PEil 

MERCANTILI 

C1JILOGR. 

ETTO- 

GRAM. 

< S 
< 
uì  ai 

a 3 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,01906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,01906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

• 

0 

3 

3 

9,07185 

Dìgitized  by  Google 
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ELENI  O ALFABETICO 

DEI  COMUNI  DELLA  PROVINCIA  DI  FROSINONE 


ìbosino.nb Misuro  io  tutto  proprie.  Tavola 

Num.  421. 

Acuto  . . . . Misure  Lineari  come  Frosinone;  di 

Aridi,  Vino,  Olio,  e Pesi  come 
Anagni. 

V latri  . . . Misure  Lineari , e di  Olio  proprie; 

di  Aridi , Vino  , e Pesi  come 
Anagni.  Tavola  Num.  425. 

.Vivagni Misure  Lineari  come  Frosinone  ; 

di  Aridi,  Vino,  Olio,  e Pesi  pro- 
prie. Tavola  Num.  429. 

Anticom Segue  in  tutto  Anagni. 

Vrnaha  . . Misure  Lineari  come  Alatri;  di  Ari- 

di , e Pesi  come  Anagni  ; di  Olio 
proprie  ; di  Vino  come  Ceccano. 
Tav.  Num.  433. 

ILvuco Misure  Lineari  comcAlalri,di  Aridi 

e Pesi  come  Frosinone; di  Vino, 
c Olio  proprie.  Tav.  Num.  436. 

Castro Misure  Lineari  come  Alatri;  di  Ari- 

di come  Vallecorsa  ; di  Vino  e 
Oiio  proprie;  di  Pesi  come  Fro- 
sinone. Tav.  Num.  440. 

Cuccano Misure  Lineari  come  Alatri,  di  Ari- 

di, Vino,  e Olio  proprie;  di  Pesi 
come  Frosinone.  Tav.  N.°  443 

Crphano Misure  Lineari,  di  Aridi,  Vino,  e 

Olio  proprie;  di  Pesi  come  Fro- 
sinone. Tavola  Num.  446. 

Collepabdo Misure  Lineari,  c diPesi  come  Fro- 

sinone; di  Aridi  come  Anagni; 
di  Vino  come  Vico;  di  Olio  co 
me  Alatri. 


528 

Falvaterra Misure  Lineari,  di  Aridi,  Vino,  e 

Olio  proprie;  di  Pesi  come  Fre- 
sinone. Tavola  Num.  449. 

Febemino Misure  Lineari  rotile  Alalri;  di  Ari- 

di, e Olio  come  Anagni;  di  Vi- 
no propria  ; di  Pesi  come  Pro- 
sinone. Tavola  Nuin.  452. 

Filettino Segue  ia  tutto  Dauco 

Fusione Segjie  in  tutto  Dauco' 

Giuliano Segue  in  lutto  Dauco 

Guarcino Segue  in  tutto  Dauco 

Ma enza Misure  Lineari  come  Alatri;  di  Ari- 

di , e Olio  proprie  ; di  Vino  , e 
Pesi  come  Anagni.  Tav.  N.°  455. 

Monte  S.  Giovanni  . . . Misure  Lineari,  di  Aridi,  Vino,  e 

Olio  proprie;  di  Pesi  come  Fro- 
, sinone.  Tavola  Num.  459. 

Moholo Misure  Lineari,  di  Aridi,  Vino,  e 

Olio  proprie;  di  Pesi  come  Pro- 
sinone. Tavola  Num.  463. 

Paliano Segue  in  tutto  Anagni. 

Patrica Misure  Lineari  come  Alatri  ; di 

Aridi,  Vino,c  Olio  proprie;  di  Pe- 
‘ si  come  Frosinone.  Tav.  N."  46G. 

Piglio Segue  in  tutto  Anagni. 

Piperno Misure  Lineari , e di  Aridi  proprie  ; 

di  Vino  , Olio  e Pesi  come  Ana- 
gni. Tav.  Num.  469. 

Pistkrzo Misure  Lineari  come  Alatri,  di  Ari- 

di proprie;  di  Vino,  Olio  c Pesi, 
come  Anagni.  Tav.  Num.  473. 

Pori Misure  Lineari  come  Alalri,  di  Ari- 

di, Vino,  c Olio  proprie;  di 
Pesi  come  Frosinone.  Tavola 
Num.  477. 

Pontkcorvo Misure  in  tutto  proprie.  Tavola 

Num.  480. 

PnosSEUi Misure  Lineari,  e di  Aridi  proprie; 

di  Vino,  Olio,  e Pesi  come  Ana- 
gni. Tavola  Num.  483. 

Dipi Misure  Lineari  , c di  Olio  come 
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Alatri  ; di  Aridi  c Vino  proprie; 
di  Pesi  come  Frosinone.  Tavo- 
la Num.  487. 

Rocca  Gorga Misure  Lineari  come  Pislcrzo  ; di 

Aridi,  c Olio  proprie;  di  Vino  e 
Pesi  come  Anagni.  Tav.  N."491. 

Rocca  Secca Misure  Lineari,  c di  Aridi  come 

Pisterzo  ; di  Vino  , Olio  c Pesi 
come  Bauco. 

S.  Lobenzo Misure  Lineari  come  Alatri;  di  Aridi 

propria  ; di  Vino,  Olio  , c Pesi 
come  Bauco.  Tav.  N.  495. 

S.  Stefano Misure  Lineari  , e di  Aridi  come 

Macnza;  di  Vino,  Olio,  e Pesi 
come  Bauco. 

Serrone Segue  in  tutto  Bauco. 

Sgukgola Misure  Lineari  come  Alatri;  di  Ari- 

di propria  ; di  Vino,  Olio  e Pesi 
come  Bauco.  Tav.  Num.  499. 

Sonnino Misure  Lineari  come  Pislcrzo;  di 

Aridi,  Vino,  c Olio  proprie;  di 
Pesi  come  Frosinone.  Tavola 
Num.  503. 

Strangocagalu Misure  Lineari  come  Alatri;  di  Ari- 

di propria;  di  Vino,  c Pesi  co- 
me Monte  S.  Giovanni.  Tavola 
Num.  506. 

Supino Misure  Lineari  come  Alatri  ; di  Ari- 

di come  Anagni;  di  Vino,  e Olio 
proprie  ; di  Pesi  come  Prosino- 
ne. Tav.  Num."  510. 

Torre Misure  Lineari  c di  Olio  come  Ala- 

tri ; di  Aridi,  Vino,  e Pesi  come 
Anagni.  , 

Torrice Misure  Lineari , e di  Olio  come  Ala- 

tri;  di  Aridi  e Pesi  come  Prosi- 
none; di  Vino  propria.  Tavola 
Num.  513. 

Trevi Misure  Lineari  come  Alatri;  di  Ari- 

di come  Anagni  ; di  Vino,  Olio, 
e Pesi  come  Bauco. 

34 
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Trivigliano Misure  Lineari  , e di  Olio  come 

Alatri  ; di  Aridi  come  Anagni  ; 
di  Vino  , c Pesi  come  Vico. 

Vallecobsa Misure  Lineari,  c di  Pesi  come  Pi- 

sterzo  ; ili  Aridi , Vino,  c Olio 
proprie.  Tavola  Num.  517. 

Veholi Misure  Lineari,  c di  Olio  come  Ala- 

tri ; di  Aridi , e Pesi  come  Ana- 
gni ; di  Vino  propria.  Tavola 
Num.  520. 

Vico Misure  Lineari , e di  Olio  come  Ala- 

tri ; di  Aridi,  e Pesi  come  Ana- 
gni ; di  Vino  propria  Tavola 
Num.  523. 
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